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MURPHY ASKS 
FORD TO TAKE 
CASE TOJURY 


Suicide Theory 
S u p p o r te d In 
Faith full Case 


New 
York. 
Juno IS iJP)—The 
j probability 
that 
Starr 
Falthfull, 
Greenwich Village beauty, whose 
i supposed slayer has been hunted 
j oil two 
001111110019 for ten days, 
j committed suicide, drew nearer to- 
TIT V V Ii’T T 
C i v y 
f ' l T Y n^6ht 
H status of fact. 
A * 
' “ 
I ' 
V I I I 
a liner moving westward In the 
DEPARTMENT WAS 
NEGLIGENT 


PROTESTS ARE 
FILED AGAINST 
RATE INCREASE 


U. S. Deficit Drops But 
Still is Billion-Plus 
t 
I' 


Atlantic was believed by the state 
; to hear a solution of 
the 
girl s 
death. 
This 
important 
evidence 


Detroit, 
June 
IS 
(ZP; 
Mayor 
Mrank Murphy tonight invited the j 
Fold Motor company to present its j 
charges of welfare frauds be'ore 
the grand Jury now in session, but j 
no Bilch official Invest.Ration seem-1 
cd imminent. 
The sitting grand Jury is now 
looking forward to an early ad­ 
journment. and Prosecutor Harry i 
S. Toy said tonight he has no In- j 
totitlon of ashing for another spe­ 
cial Jury “at this time.” 
The 
mayor's 
Invitation 
for 
a 
grand Jury Invest gat ion was his 
reaction to a letter fioin Harry H. 
Fannett, head of the Ford com­ 
pany's service department, which 
said n mind Jury would be a better 
fact finding body than a committer 
named y* stcrday bv tho mayor to 
Investigate the welfare department. 
In reply to a letter written by 
Thomas E. Dolan, superintendent 
O' the welfare department, suggest­ 
ing that the Ford company take off 
the city’s welfare roles 3.200 fami­ 
lies of Ford employes. Ed “el Ford 
“ald t o d a v that “bona fide Ford em- 
p oyes already Know where to ap 
ply if in dlfncullles ” 
Charges Negligence 
The Ford letter also said that the 
company has employed more than 
roo.OOO Individuals during tho past 
seven years "which makes it pos­ 
sible that the term Ford employe’ 
inav have been stretched beyond 
reason in innnv cases.” 
He also 
*n'd company welfare department 
workers hnve macle more than 5.000 
house visitations during ihe past 
year and "we shall he glad to con­ 
tinue our cooperation in order to 
prevent as far as possible further 
misuse of the public funds 
Bennett’s letter charged the wel 
fare department with "negligence 
which, when romotetaty known, will 
silo/J, the city of Detroit,' and in­ 
timated 
that 
political 
influences 
were at work in the department and 
that Mnvoi Frank Murphy was try­ 
ing "to (Daw a red herring across 
the trail.” 
Bennett accused Dolan of trump 
Ing up c a s e s to discredit the Ford 
company’s charge that frauds had 
been perpetrated on the welfare de­ 
partment bv applicants who were 
employed at the time 
He warned 
tho citv not 1 o in ake the Ford Mo­ 
tor coin par.’ 
"defendant" In the 
matter end s a d that the welfare 
department was the actual defend­ 
ant. 


PET CAT DIES 
New York, 
June 18 
(ZP)— 
Peter, 17-year-old 
oat 
which 
was Starr Faithfully pet, died 
In a veterinary hospital today. 
The animal refused 
to 
eat 
regularly after Starr vanished 
and developed Indigestion and 
auto-intoxication. 
The body was cremated, by 
order of Starr's father. 


Washington. June 18 (ZP)— Fed- , estimates 
which 
forecast 
June 
eral finances still floundered In collections of $290,000,000. Pay- 
red Ink today to the extent of ! menu 
on 
June 
16 
of 
$29,- 
more than a billion 
dollars 
a1- I 368,152 brought the total for the 
though the total 
had 
dropped month to $76,897,122 as co m p ar-I 
sharply from yesterday’s high fig- ed with $186,173,071 In the cor-' 
ure. 
responding 1 930 period. 
Income tax collections 
Joined 
Tax Receipts Jump 
foreign 
debt payments to bring 
Though the deficit stood nt $1.-, 
the deficit 
$82,000,000 
nearer 017,241.877. 
as 
compared with! 
President Hoover's 
estimate 
of $1,099,903.003 the preceding dav, 
$9 60,000,000. a figure 
treasury tax receipts for June 17. available 
! officials now believe will prove ex- tomorrow, were expected to reach 
Washington. June 18 (ZPV 1Oppo I cesslvo when the books close June a high point for tho month which 
sltlon to the proposed 15 per cent , 30. 
already shows a $23 216 2 1 6 sur- 
lncroase in folght rates developed 
Reports on the second quarter I plus of receipts 
today In letters to President Hc>c>- lnstalm^ntR on 1930 Income taxes tures. 
previous 


FAVORABLE 
ACTION 
ON PETITION IS 
AlySO URGED 


over 
expendi- 


ver and the interstate commerce j ci0Bely 
approximated 
commission. 
Several 
communications 
urging 
quick, favorable action on the pet!-! 
tlon of the roads, also were re­ 
ceived. 
Representative Evans, Democrat. 
Montana. Senator Shipload, Farm- j 
or-Labor, Minnesota, Carl Wiliams,! 
cotton member of the federal farm 
board, the North Dakota railroad 


NEW ROAD JOBS 
ARE APPROVED 


commission and the Wyoming Stock ' JI 6 C O TO ITIC ll d at i O n S I n - ceipts for the first ll months of 


chide .4 Mile to Con­ 
nect U.S. -2 and M-35 


Lansing, Midi , June 18 (ZP)—— 
Thirty miles of new 
trunk line 
wero approved for addition to the 
state highway system by the high­ 
way advisory board hero today. 
The recommendations are subject 
to confirmation by the administra­ 
tive board 
The routes approved for trunk 
line designation were 
A IO mile 


was contained In a letter in the 
possession of Dr G. Jameston Carr, 
ship's doctor of the Cunarder Fran­ 
conia, which put Starr ashore in a 
tug when it last sailed on May 29. 
The letter supported the suicide 
belief because a sentence in it said. 
"Before you receive this letter I 
shall be dead ” 
Her Confidants 
Today Dr. (’arr Informed the As- 


(('ontInned on Pair** Two) 


KARAS DIRECTS 
ESCANABA BAND 


Noted 
Local 
Musician 
Named to Succeed 
Joe Greenfield 


Appointment 
of 
Frank 
A. 
Karas, 
815 
South 
Eleventh, as 
director of the Escanaba muni­ 
cipal 
band 
to succeed the late 
Joseph Greenfield was announced 
last night bv City Manager T. F. 
Kessler. 
The selection 
of 
Mr. 
Karas has the approval of the 
city council and members of the 
bund 
In 
whir; 
'<p. 
K a r a ; 
has 
noon playing as solo cornetist 
The new director first came to 
Escanaba In 
1925 
and 
was a 
member of the Delft theatre or­ 
chestra. 
Since that time he has 
been teaching instrumental music 
that railroad taxes bo re 
In Escanaba in addition to his I Sliced and assessed against motoi 
band and orchestral connections, trucks 
others thought the rom- 
Mr 
Karas 
received 
his 
first rn1ss*on and the railroads should 
Instruction 
as a boy 
from 
h i s 1 And means of 
reducing 
railroad 
father, who was 
an 
excellent overhead expense. 
musician, 
and 
an 
ex-soldier 
in 
the Austrian army band. 
Com- State's Witness 
, _ 
. . 
_ 
Inc to the United s t a t e , aion. 
, 
. . . 
. 
„ 
Detroit s Tax Rate 


Foreign 
debt 
payments 
ex­ 
ceeding $ I 11,000,000 
of 
which 
$93,0 68,6 42 was applied to opec 
ating expenses, provided thp nth 
er major entry on the credit page 
of Min ledger 
Fiscal expenditures totaled $4.- 
063,507,000 on June 16, against 
receipts of $3,046,265,000. 
Meanwhile, the Internal reven­ 
ue bureau, In an analysis of r e 


Dealers Association protested From 
merchants, manufacturers, securi­ 
ties dealers and private citizens 
l ame further opposition 
Many of the 
protests 
asserted 
that rates especially on farm prod­ 
ucts, already are too high. 
Williams, speaking as an indi­ 
vidual, said any Increase in freight 
rates on farm products would he 
most "unpopular.” 
The farmer be­ 
haves rates too high now. he con­ 
tinued, adding that there was Justi­ 
fication for this attitude 
"Suicide for Roads” 
Representative Evans expressed 
the opinion an increase would be 
destructive to shippers, suicide for 
the railroads, and plunge the whole 
country Into greater distress 
“A general Increase in railroad 
rates at any time is an attack on 
the income of commerce and agri­ 
culture.” wrote Senator Shipload 
He suggested that the commission 
tell the railroads to "be patient" 
and "in the meantime take their 
losses with the rest of us ” 
William E 
Rlrd. of New York. 
urged granting the Increase speed 
Bv. 
Fnch action, he said, would 
vive Jobs to many men and improve 
business conditions 
Suggestions for betterment of the 
railroad situation took s e x e r a I 
forms 
Some protestants wanted 
railway wages reduced. The Knifed 
S1a»e* Fisheries 
Association 
aug 


the fiscal year, “bowed total ool- 
! lections of $2,082,365,969. a re 
; Auction of $3 77,16 4,1 71 from the 
I corresponding period of a year 
previous. 
Corporation 
taxes 
dropped 
$136,840,900 
to 
$862,848,861 
and Individual Income taxes 
fell 
$185,988,300 to $71 3,354,300 for 
a drop In all income 
tnxes 
over 
the eleven months of $32 1,329 - 
2 0 0 . 
Tobacco 
taxes 
maintained a 
comparatively high 
level, 
show 
extension of M-119 in Cass and 
n decline of only $5,162,800 
Van Buren counties; 
8 9 miles ^nr un eleven months 
total 
o* 
from Morenci north to M-34, Le- j *402,467.600. Cigarettes provided 
nawee county; one quarter m i l e 1 ^ 24,38 8,7<40 
for 
a decrease of 
on M-flO in Galien, Berrien coun- *175.200. Mav cigarette payments 
tv; .65 mile 
extending 
Euclid I showed 
an increase of $440,500 
avenue. Bay City, north to US-23; I over fhat month lost year for ii 
1.5 miles In 
Menominee from total of $31,343,600. 
FS-41 
to the 
Ann Arbor ferry The relatively 
high 
tobacco 
dock; 
8 mile from M-22, Elber- j taxes kept the total of miseellnn 
fa. to the Ann 
Arbor ferry dock, cons Internal revenue collections 
a four mile extension of M-65 I ,lP 1° $516,526,700, 
a 
drop of 
from Hale north to Ihe Federal $55,834,800 In eleven months. 
Forest highway, Iorco county; m 
----------— —------- 
one-mlle cutoff for US-131 eat*, 
i # 
j 
tm* 
a .. 
> 
of 
Ludington; 
.3 
mil* 
from Masked Men Attack 


r a 
j S 
» 
h: ‘G 
^ r i V 
m 
. l 
Preacher 
Ludington avenue, south in Lud-j 
lug, 
.4 mile extension of M-Ofi 
north from Ksmiuitvi to intersect 
I’B-2; 
4 mile extension M-63 U 
US-131 Osceola county; one half 
mile extension of Cedar Hills state 
park road north; nine tenths mile 
connecting US-23 and State Park. 
Cheboygan; nine tenths mile from 


Dallas. Tex., June IS (yip) 
R 
P. 
Brown, 
part-time 
preachci 
and hotel baggage man, who was 
stripped of his clothes by four 
masked 
men 
early 
today 
and 
hanged to a chandelier above the 
pulpit in the North Dallas Baptist 
church, tonight blamed dissension 
M-137 
to 
Interlochen Park; 
among members of the congrega- 
mUe* to connect CH-2 
west 
of. Hon for the attack. 
I Manistique xvith Thompson fish 
The hanging, he said the men 
I hatchery. 
told him, wax "an example" to his 


In Phzino Case 
Grilled bi/ Defense 


Detroit. 
June 
IS 
(ZP)- Eva 


at the age of 17, Mr. Karas located 
at Chicago, and there continued 
his musical studies with cornet 
and violin. 
taking 
Instruction 
“All we proved was that 
m‘ n from some of the best teachers. 
getting city money from you were 
wa„ for fwo years a pupil of Brown, one of the state's impor- 
nl*o petting wages from us," Ben- j i>rofennor 
Weldon, 
famous 
cor- tint witnesses in the trial of Ted 
nett wrote 
"I sav to von as a pub- 
nnd Instructor. 
For three Plzzino and Angelo Llvecchi on 
lie official thn* you should cut your- j years, Mr. Karas served in the charges of slaying William Can- 
self loose from political influence* 
Second Field 
Artillery 
hand 
of non and George Collins last July 
and \o unwarily admit 'he tnith.” 'ihe United 
States army, and 
re- 3 , underwent a long eross exam- 
celved 
his discharge In 1910 
in Inntion by Anthony Mnllullo, de- 
-y J'fl 
4 $ 
the Philippine Islands as a non- fenso counsel todav 
1)1/" \ / - IPS 
10TIC 
commissioned officer 
After his 
The woman testified yesterday 
iff if]** 
tin ^1 discharge, 
he 
located 
again 
in that Llvecchi had 
told 
her 
"a 
Iii .I.,. 
H I K 
I Chicago, and played 
with 
some couple of guvs would be humped 
of the best orchestras, including off,’’ a few hours before the two 
the famous organization at Rec-: reputed Chicago narcotic runners 
tor’s restaurant. 
I were shot to death. 
Mrs. Brown 
Before coming 
to 
Escanaba, j* prtjd to have been a sweetheart 
Mr. Karas taught music at Me- of Llvecchi’*. 
nominee, played in Marinette and 
Mrs Brown snld today that she 
_ 
_ 
. 
j 
. 
.. 
I Menominee theatres, and directed 
|)P<ni jn R 
rRh near the 
‘ 
t(' 
* . am .rn. 
1P I the 
Menominee municipal 
hand 
Adelaide street entrance 
of 
giant ship, which crossed the At-1 
- 
- 
lantic with IS passengers on June 
6. will be exhibited at the Brazilian 


c a p i t a l 


pastor, the Rev. H. 
P. 
Marler, 
whose resignation 
has 
been 
I 
J x 
m n * 80u8ht by one faction. 
A former 
I n c r e a s e d t o r W o I member of the church who reeeni- 
------------ 
ly resigned as a deacon was ar- 
Detroit, June IS (ZP)— A $2 4 9 rested this afternoon 
for 
qties- 
lncreaso in Detroit’s tax rate was Honing 
announced today by 
Joseph 
A. 
Brown said he 
was 
abducted 
Schulte, president cf the board of I shortly after midright after leuv- 
asBessors. 
I ing the hotel where he works 
Mr. Schulte said Detroit's 1931 
--------------------- 
fax rato 
would 
be 
$22.64 
per 
, 
. . 
_ 
$1,000 valuation Last year’s rate M e t r o p o l i t a n I r u s t 
was $20.16 


Bahia 
Brazil. June 18 (ZP) 
The 
giant German seaplane DO X land­ 
ed here todav at 12 55 p rn. (10:25 
a rn. E S T* a'ter a flight from 
Natal along the roust of Brazil. 
The trip was the first stage of a 


Thero has been a $416,429,710 
reduction in the city’s 
total 
as­ 
sessed valuation. 
The total val- j 
uation Is $3,358,4 3 1,3 90. 


BARTH TO BETIRE 


----------- 
the 
He Is married, has four children. 1>n PnHp hofH 
wher Geralfi E 
and operates 
a 
Buckley was slain In the lobby of 
that hotel last July 23 ThlR tes­ 
timony differed from 
that 
she 
store at his home address In this 
city. 
Several 
out-of-town 
applica­ 
tions were received for the posi- 


Fllnt. 
Mich , 
June 
18 (>p) — 
Charles F Barth today announc­ 
ed his plan to retire as vice-pres­ 
ident and general manufacturing 
manager of all Chevrolet factor­ 
ies July I 
Mr Barth 
has 
beet 
with the Chevrolet organixatioc 
for 14 years. 


Company Is Closed 


Detroit, 
Ju n e 
IS 
(ZP) 
The 
Metropolitan Trust 
company 
of 
Detroit was closed today by the 
ntato banking department. 
The company, said to have few 
banking depositors, was organlz 
ed in 1 925 and has engaged prin­ 
cipally in a 
mortgage 
business. 
Resources of the company were 
estimated at $2,500,000 with Ila 
bllltles of $2,000,000 
The clo* 
Inc wa* attributed 
to 
frozen' 
assets. 
gave at the trial of Llvecchi, Piz-j 
zinc and Jo" Bommarito for the 
tlon as leader of the I >cnl band 
slaying. Af that trial she 
said she wont to the La Salle ho- I 


LOWER LAKES-- Mostly flesh 
to 
locally 
moderately 
strong 
northwest winds; mostly fair Fri­ 
da v 
UPPER LAKES- Mostly mod­ 
erate to fresh south to southwest 


Trans-Ocean Flier 
Comradeship Which Has 
tel the evening of the slaying. 
j 
Released frow Jail Rawson MacDonald L e d tO F a r P l a c e s o f 
Will Visit Berlin E a r t h E n d e d b y D e a t h 
New York, June 18 (ZP)— Roger 
Q 
Williams, 
aviator who with 
— 
I*>wis \ Yancey flew from Maine! 
Berlin. 
June 
IS 
(ZP)— The 
IO Rome in 1929, was released | forthcoming visit to Berlin of the 
•v nd*. g e n ’rally fair Vr'day, ox- 
' 
t h e " Alimony 
Jail. I british statesmen. Primo Minister 
Un*et' 1 
° ” 
where he had been confined since Ramsay MacDonald and 
Foreign 
ei n ’ 
, | 
o 
jSecretary 
Arthur 
Henderson 
iv V" ” ’ 
” Williams, . h o « « . M at In Jail armiM* llmly I n t e r .* In th e prow 
Jinn Friday: Saturday W o m !n « on an order whit* -et ball nj , end official circles today. 
ll rood t led 
probably -howe,- In 12.000. furni.lted 
(be 
required | 
At the foreign office KTntlflcn- 
north portion, followed bv cooler.! ball this morning and l e t the 
on was expressed that the Rrl- 
I'PPK ll MICHIGAN - 
Mostly Jnlt. 
Hie wile. Mr. 
C a rri. J. ; tmh o b t a i n Mil repay t h . recent 
fair.Warmer in southwest and ex-1 Williams, 
charged 
her 
husband visit 
of 
Chancellor 
Heinrich 
tr. me east portions Friday. F a t u r - ! bad failed to rapport and m a in - 1 Brum In ar ^ 
.. F_ore,f 
ln,8t?r 
• wj.'iv unsettled and cooler, prob- tain her 
ably with showers 


Julius to Chequers at this early 
date. 
7 iv m 
Moult Communists Push 
ESCANABA 
__ AS 
72 
Tommy Kem p. HS, 
Admits lie's “Puny' 


Poplar Bluff. Mo.. Juno 18 (ZP) 
— For the first time in about a 


Activity In China 
Temj>wr.xtur^— High 'i oilily 
------------ 
A l p e n a 
90 Marquette __ 94 
Shanghai, June 18 (ZP)---Corr:- 
B o s t o n 
78 Memphis _ - 
94 munlata Increased their warring 
B u f f a l o 
72 Milwaukee - 
90 activities In Klangit province to- 
C n l g n r y 
48 Montreal __ go day, dispatches said, and menaced 
C h i c a g o 
90 New Orleans 
90 Nanchang. 
Its 
capital, 
despite |s - puny 
Cincinnati __ 86 New York _ 
82 thousands of Nationalist gow-rn- 
"My 
age.” 
he 
confesses, 
"Is 
C l e v e l a n d 
84 Port Arthur 
76 ment troops rushed to the aid of 
beginning to tell 
on 
me. 
I’ve 
D e n v e r 
88 Quappelln __ 
66 wavering 
defenders. 
been puny most of the spring, 
p " fr o 1 t 
86 St. Ix".uih 
94 
The R*ds, with a strong grip ar,d couldn't do mr farming for 
D u l u t h 
9 0 St. P a u l 
9 4 i on 
southern 
Klangsl, 
moved (i1(» first tim© since I can remem- 


Washington, 
June 18 (ZP) —A 
long comradeship which had led 
from hardship and adventure In 
the far places of 
the 
earth 
to 
riches and 
honors 
ended 
today 


known what it was to be underfed i 
and cold. 
I have slept with my 
baby on my breast under a cart In 
th© dust of the highroads. 
W e ’ 
have traveled together In every 


CITY COUNCIL 
REJECTS BIDS 
ON BOND ISSUE 


ESCANABA 
JUNKERS 
ADVISE AGAINST 
ACCEPTANCE 


Following 
recommendations 
of- 
three lot a1 bunkers culled into con­ 
ference ut the meeting, the Enon i 
naba city council last night re­ 
jected all bid* on the city’s $180,600 1 
sewage construction 
bond 
issue, 
and voted to readvertlse the sale 
of the bond*, reopening bids at a 
meeting July 9 
An optional clause 
inserted in the original proposal 
will be eliminated in calling for 
new bids. 
Representatives of sev 
eral Chicago bond 
houses 
were 
pn sont a' the council session, In 
addition to officials of the three 
local banks who assisted the conn 
cli an analyzing 
the 
bids. 
The 
bonds bear 4l* per cent interest 
A communication from the Est a 
nnba American Legion, requesting 
'he co-operation of the council It. 
ponsorlng 
a July I 
celebration, 
was read and tabled after the coun 
ii voted to furnish the municipal 
band lo assist In the program. 
A 
request for an appropriation for 
fireworks 
was 
refused by unani­ 
mous vote 
A delegation of local 
American Legion men appeared to 
present the Legion's proposal for 
tho big celebration, and the pro 
grunt of entertainment to be staged 
if the state fair grounds. 
Suggest Traffic Rules 
Recommendations of the cham 
ber of commerce traffic committee 
were presented at the council mi st­ 
ing last night, and copies will be 
furnished each or the city official* 
for further study. 
Tho suggestion* 
set forth by the committee were 
as follows; 
First, that "IT” turns on Luding 
ton street he prohibited. 
Second, that one hour parking on 
[aldington street between 7 a in 
and 6 p. rn. be instituted 
Third, that First avenue Rout! 
be made a stop street af the Inter­ 
sections of Seventh. Eighth, Ninth 
and Eleventh streets, respectively 
All other streets intersecting with 
First avenue south shall no longer 
bo stop streets 
Fourth, that the anglo parking 
In vogue at present on Ludington 
street remain unchanged but that 
the angles tit use on tho side street* 
abutting Ludington street be con 
siderably increased 
Your commit 
tee recommends that approximate 
ly forty five degrees parking be in 
stunted on these streets. 
Fifth, that the speed limits in 
the city of Escanaba he changed 
to the following speeds: 
On Ludington street, 20 miles per 
hour 
For balance of the city, 25 miles 
per hour. 


Sarape Tribes In 
Africa St ape War 
Over Native Girls 


Pietermaritzburg, 
Union 
of 
South 
Africa, 
June 
IS <ZPt -A j 
group of native beauties of th* | 
Amahonivu trlbo, 
who 
received 
unwelcome 
attentions 
f r o m ! 
braves of the Hlongwa tribe while! 
they were attending 
a 
wedding, 
feast, launched 
a 
savage 
war! 
which todav had resulted In th* 
death of 17 natives and wound 
ing of 17 others 
The native hell“s were attend­ 
ing a wedding feast in the tribal 
camp of the rival Iliongwas when 
in the midst of the feasting and 
revelry, they resented the atten­ 
tions of some 
of t he 
Hlongwa 
brave* and left the party 
in 
a 
huff. 
After they returned 
to 
their 
homes the Amabomvu braves or 
ganlzed a raiding 
party 
which 
stealthily approached the Hlong 
wa village and Stacked without 
warning the 
2,000 
guests 
who 
were dancing and singing. 
The avenging 
braves 
burned 
and pillaged and speared the vic­ 
tims of their fury 


Hl'GIIES AT COLLEGE 


I *!W 


Hammond 
Her husband, tho famous min­ 
ing engineer, once condemned to 
die on a South African gallows, 
was at her side. 
Their 
golden 
wedding anniversary 
came 
on 
January I. 
She was Instrumental in per­ 
suading Paul Kruger 
and 
other 
stern Boer leaders to change the 
order of death against 
her 
hus- 
, 
. 
„ 
, 
„ 
, band to a prison sentence. 
Later, 
hundred 
y*ar», 
I ncl- 
Tommy a 
r„p]ared , he prls„n , . rm 
Kemp. IIH years (od. admits he 
L,„ 
.... 


with the death of Mrs. John Hays k*nown sort of 
vehicle, 
bullock 


E v an s v i lle 
90 Fait Laky ... 86 northward, 
their 
advance 
ap- 
GfWeston __ 
86 P r i s m 
68 
preaching the gates of the city. 
ID • id Rapid1) 90 Son Mich __ 84 
Fearing Nanchang would fall. 
Jacksonville- 86 Tampa ____ 
9 0 the 
government 
hurried 
20,000 
Kansas City. 92 Washington- 86 j more troops Bito 
Klangsi 
with 
leos Angeles- 78 White River 8S j fleld guna and 
other 
modern 
Ludington 
78 Winnipeg __ 90 equipment. 


her. 
About all I can do is sit 
around the 
house 
and 
be 
a 
grouch.” 
Kemp will be 119 years old 
September 
20, 
he 
says 
Hi* 
neighbor, 
Ben 
Hodge, 
will 
be 
119 ou December 2 3, he says. 


The Incident 
grew 
out 
of 
the 
Jameson raid, one of tho event*, 
leading to the Boer war. 
Manx Hardships 
Mr*. Hammond was Miss Natal­ 
ie Harris of Mississippi. 
She met 
her husband 
when 
both 
were 
studying in Germany. 
She once paid of 
their 
early 
days together 
"We have suffered many hard 
“hips In common and during rn? 
early life at th© mines I have Greenwood cemetery at Brooklyn 


wagon, cape cart and private pull­ 
man 
For days at. a time. mv sad­ 
dle has been the only pillow I 
have known at night. 
I have al­ 
ways been my 
husband’s 
com­ 
rade. bls greatest admirer and hi* 
best friend 
The Hammonds went to Lon-' 
don from South Africa and the 
road after that was 
broad 
and 
smooth. 
Her interests were as varied as 
her experiences. 
She wrote books 
on South 
Africa, 
founded 
the 
militia of mercy to combat infan­ 
tile paralysis, worked for a prison 
reform and continued her musics: I 
studies. 
Her death was caused by sleep­ 
ing sickness 
but 
her 
physician 
“ald it had no connection with her 
life in Africa, where a form of th* 
disease i* common 
She will he Mired tomorrow in 


Legal Separation 
Of Vanderbilt and 
His Wife Forecast 


Reno, Nev., June 18 (ZJh 
Le 
gal separation of Cornelius Van­ 
derbilt, Jr.. and his w i f e . the for­ 
mer Mary Davidson Weir of Chi­ 
cago, was forecast here today ac 
tho outgrowth 
of 
an 
Incident 
early last Monday when Vander­ 
bilt is reported to have chased 
Peter Amo. New York artist with 
a gun. 
William 
Woodburn, 
attorney 
for Mrs. 
Vanderbilt, 
said 
he 
would confer 
with 
Vanderbilt’s 
attorney, Samuel Platt, and pre­ 
dicted that thte marital ties would 
be severed. 
Mrs. Vanderbilt, who has left 
the Vanderbilt home and I* f a y ­ 
ing with friends, denied 
herself 
to newspapermen. Comment from 
Vanderbilt was not available. 
; 


This new portrait 
of IT. S Chief 
Justice 
Charles 
Evans 
Hughes 
was snapped on the campus of 
Brown University, Providence. IL 
I., when the Jurist attended com­ 
mencement exercises there, 


FORD PURCHASE 
RECORDED HERE 


Forty 
Deeds 
Received 
At 
Delta 
County 
Court House 


Transfer of about IOO acres of 
Gladstone property to the Ford 
Motor Co was officially recorded 
at Die Delta county court house 
Thursday 
when 
4*) 
warranty 
deeds were received at the office 
of the register of deeds, Frank 
J. Hess. 
This 
represents 
the 
major part of the Mord purchase 
for an industrial 
site at Glad­ 
stone. and cover* property in the 
Mason addition and in Block I 
of the original plat of the city 
of Gladstone, in addition to acre­ 
age purchased from the Minne­ 
apolis, St. Paul an*i Sault Ste. 
Marie Railway Co 
und Ge -ge 
J. and Ellen Slitting 
Exclusive 
of the two latter inic'a, the deed* 
represent about $80,000 paid to 
Gladstone individuals 
After delivery at the register 
of deeds office, the deeds were 
turned over to the county treas­ 
urer, Miss Mary E 
McColl, for 
the customary check-up of taxes j 
on the various descriptions for i 
the last five years, and lax re­ 
ceipt certificates were affixed be­ 
fore recording the transfers. 
Will M ove H o u r is 
Prices paid to Gladtsone lndl-j 
viduals ranged from $200 up to 
$4,000. 
In 
cases 
where 
the; 
property 
Is 
occupied 
by 
build 
Ings, the sellers 
reserved 
the ; 
right to remove such buildings 
The greater part of the d e e d s1 
filed yesterday were executed un-( 
dor date of March 9, 1931. with, 
a few dated early In June 
The parties Included In the list 
of 40 deeds are 
Mary E., Ailwyp , 
and Ethelwvn 
Empson, 
Joseph 
Fahourln, 
August 
and 
Bertha ' 
Baeten, heirs of Josephine Cole, 
Charles W. 
and 
Olive 
Potvin, 
Eugene J) 
and Selma C. Bras­ 
s ic a 
Dominick 
Stock, 
Henry,, 
Dorothy and Sophie I /arson. John 
and Flossie 
Mestdagh, 
Charles 
Bradley, Philip and Julia Cooley, ■ 
Robert and Anna Sjoquist, Heirs 
of Emil Stocks. Camlet and Mary 
Verhamme, 
Paul 
and 
Ixiuise 
Rroeekaert, Herman and Mathil­ 
da Ducheny, John J 
and Esther 
Demented 
John 
and 
Josephine 
Rroeekaert, 
Jerry 
and 
Mary 
Clark. 
Edmund 
and 
Lydia 
Loncret, 
Baul and Rose Demented Gustaf 
and Mathilda Boeuwsaert, George 
IL and Slgne C o l e , August (Ma­ 
son, William A. and Mena Fkil- 
ton, Alfons and Martha Demen­ 
t s , 
Peter and 
Virginia 
Meule- 
meester, Myra B. Mason, Henry 
and Hate Cole, Jordan Dejardin, 
Loo 
and 
Mary Van 
Damme, 
Philip and Julia Martin, Esther 
Wilhelm, 
Louis Reubens 
and 
Odella Reubens, John and Eliza 
Dewaele, 
Verne and 
Juanita 
Ward, Frank and Mary Schram, 
Mamie Plllotte, 
George 
J. 
and 
Ellen Alining, 
Minneapolis, 
St. 
Paul and 
Sault Saints 
Marie 
Railway Co. 


Mexicans Leaving 
S out her n Calif or n i a. 


Ix)s Angeles, Juno IS. 
'ZP) 
-I 
Characterized 
by 
some as 
the 
greatest exodus since the Hugue­ 
not hegira in the sixteenth cen­ 
tury, between 60,000 and 75.000 
Mexicans 
have repatriated 
from 
southern California since Jan. I. 
Into the picture of the great mi­ 
gration crept 
pl* lf u I 
scenes a* 
Mexican laborers, 
usually 
with 
large families sought to return to 
their native land and ware strand­ 
ed on desert wastes or arid moun­ 
tainous regions. 
Three principal reasons are ad ­ 
vanced by 
immigration authori­ 
ties, chamber of commerce offi­ 
cials and 
Rafael De La Colina. 
Mexican consul here. as the cause* 
for the general migration. 
Prim­ 
arily. Colina said, the unemploy-j 
ment situation, coupled with love' 
of their homo country- Is resoon- 
atbl? for the exodus. 


S M SENATE 
APPROVESNEW 
APPOINTMENTS 


MARQUETTE MAN 
IS 
RELEASED AFTER 
THIRTY YEARS 


HY G IL B E R T T. S H IL T O N 
( 
Prom* stair W riter , 
Lansing, Mich , June 18 (ZP)- 
The state senate, reassembled for 
t tun I adjournment after a thirty 
ria\ rc( pts, 
today 
confirmed 
a 
sweeping 
reorganization 
of the 
public utilities coxnmUalon. 
Oovernor 
Br ticker 
nominated 
three new member* and one in­ 
cumbent and the to nal* approved 
The fifth ’omrnlsslonership was 
left open for the future appoint­ 
ment of a member fr^tn Wayne 
county. 
A* a rebait of the Joint 
itctlnn of th© senatj* and tho eje c­ 
tive, Harry (’. McClure, cf Flint, 
will replace 
Samuel 
Odell, 
of 
Shelby 
Harold 
J 
Waple* 
of 
Ironwood, will 
aupplant 
Russell 
A Gorman of Detroit, and Kit F 
('lardy, of Ionia, will succeed 'flva 
M Cummins of Lansing 
Robert 
H Dunn, of Muskegon, was re-ij, 
pointed and confirmed 
Bloc Not Nominated 
Tho name of James 
Bice, 
or 
Marquette, a present m^nher, 
not sent to the senate nor wan any 
one nominated In hl» place 
He 
therefore will hold office, at the 
ploHs’ire of fhe governor, 
until 
hiR successor Is named 
(Jovemor 
Brurker said he plans to name 
the fifth member within 
a 
few 
days and rtiat he will be from 
Wayne county 
Both Waples and CUirdy have 
been active»politically on behalf 
of Bmcker 
The former was an 
assistant attorney general 
under 
Bmcker and when the ia'ter be­ 
fume governor he was made com- 
*u!s»1o or of po dors i\*m paroles 
(’lardy, an assist ant attorney-gcn 
eral, wa* one of the first tc boom 
Bracker for the governorship and 
he was energetic 
throughout the 
campaign 
McClure was city a t ­ 
torney of Flint 
He 
takef 
the 
place of the veteran of th** com­ 
mission, Odell, who ha* ooen in 
public office for a score or more 
rears. 
H*» “erred aa a member of 
the legislature, a* state treasurer 
and as a member of the commis­ 
sion since Its establishment, Gor­ 
man. who headed the bus division 
was selected as the Detroit mem­ 
ber by former Governor Green, 
when Sidney Doyle was forced to 
resign 
Dunn was appointed four 
years ago by Green and Is credit­ 
ed with having wmtften a majority 
of the commissloT orders since 
Bushton Opp*use* 
The failure of the governor tc 
send Bice’* name to the senate 
was a distinct surprise 
Bice hr** 
been with the state thirty veers 
and was considered an expert in 
railroad matters 
He worked h * 
wav up through the ranks to cho f 
engineer and finally 
to 
commi - 
ston m-ern leer **h ip 
The senate confirmed all the 
appointees 
unanimously 
save 
(’lardy 
It was understood from 
raport* from the executive session 
in which the name* were consid­ 
ered 
that 
Senator 
Harbert 
J 
RtisMon. of 
Escanaba 
charged 
('lardy was 
without 
experience 


(Continued on P ag e T w o) 


Capone Case Shows 
It Can He Done Ms 
Belief Of Mitchell 


Washington, Juno 18 (ZP)— At­ 
torney General 
Mitchell belier, s 
the governments success in 
its 
campaign 
against 
Al 
Capone 
show* that gang leaders can be 
eliminated "lf you 
have honest 
men on the Job and a real pur­ 
pose.” 
Mitchell said today the Justice* 
department Intended to "hit out 
at the gangster problem wherever 
it becortes particularly obnoxious” 
but that hi* branch of the govern­ 
ment was ro t now planning any 
nation wide drive throughout the 
larger cities 
From other government 
agen­ 
cies word has come during tho 
v^pek tjiat gangster activities 
investigated not only in 
N*\r 11rk 
also In such cities 
as Phmrte-. ala. 
Detroit, 
Cleve­ 
land 
A 
‘-aul* 
i. 
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RUTH NICHOLS 
HAS CRACK-UP 


Planned to Start Voyage 
to Harbor Grace, Plane 
Must Be Repaired 


N e w 
York, 
J u n o 
18 
UP) 
A 
aor I et. y girl's d r e a m o f b e i n g t h e 
first 
w o m a n 
to flv 
a l o n e arrows 
t he At lantic r e c e i v e d a t e m p o r a r y 
s e tb a c k la te 
t o d a y 
w h e n 
Miss 
R u t h 
Ni ch ol s. 
26. 
d a m a g e d 
he r 
p l a n e at F lo y d B e n n e t t fi eld. 
S h e had h o p e d to get off to d a y 
f o r P or tl an d . Me,, e n r o u t e to H a r ­ 
bo r Grace. N. F., w h e r e s h e p la ns 
t o 
start 
her s o l o 
v o y a g e 
acros s 
t h e N or th A t l a n t i c t o P a r i s 
L a t e this a f t e r n o o n 
s h e 
took 
off f r o m J er s ey P i t y , 
h ea v i l y la ­ 
den . for Flo yd 
B e n n e t t 
airport 
o n Ba r ren Island off B r o o k l y n . At 
t h e l a tte r field s h e 
w a s to t a k e 
a b o a r d still m o r e f u e l a n d h o p for 
t h e north 
P l a n e D a marred 
S h e 
had 
d iff ic u lty , h o w e v e r . 
totting a w a y at J e r s e y City. and 
w h e n 
s h e l a n d ed 
at 
F i o r d 
B e n ­ 
n e t t Field. N e w 
Y o r k City's a i r ­ 
port. sh e c a m e d o w n hard. 
T h e 
plane, 
a 
s t r e a m l i n e d , 
h i g h - w l n g cabin a f f a i r , struck the 
g r o u n d on its ri gh t w h e e l . A tail 
s k i d cracked off, a 
b u l k h e a d 
in 
t h e f u s e l a g e w a s 
d a m a g e d 
and 
t h e la n d i n g g e a r s t r a i n e d 
M ec h an ic s said it 
w o u l d prob 
a b l y t a k e a c o u p l e o f d a y s to re­ 
p ai r t h e d a m a g e , 
a n d 
t h e 
pr o b ­ 
a b i l i ty w as Mis s 
N i c h o l s 
wou ld 
not t a k e off un til M o n d a y . 
T h e hop o r i g i n a l l y 
w a s ac h e d - \ 
tiled for a b o u t n o o n but was de- > 
l aye d by a f a u l t y i n s t r u m e n t . 
At 
t h e fa ct o r y of C l a r e n c e C h a m b e r ­ 
lin In J er s ey 
Ci ty , 
w h e r e 
t h e 
p l a n e w a s 
u n d e r g o i n g 
tests, t h e 
girl d i s c o v e r e d a d i r e c t i o n a l g yr o 
w a s not f u n c t i o n i n g p ro p erl y . 


Mellon Listens to 
British Officers 


l o n d o n . J u l y 18 
</P) 
A n d r e w ' 
W . Mellon, s e c r e t a r y o f the Un ite d 
S t a t e s 
t re as u ry , 
len t 
an 
ear 
to 
l e a d e r s o f Br iti sh p olitical and f i ­ 
n a n c i a l 
life 
to d a y , 
s p e n d i n g 
an 
h o u r with 
P r i m e M i n i st er M a c ­ 
D on al d , 
F o r e i g n 
S e c r e t a r y 
H e n ­ 
d er s o n 
and 
M o n t a g u 
N o r m a n , 
g o v e r n o r of t h e B a n k o f E n g l a n d , 
at 
t h e 
p r i m e 
m i n i s t e r ' s 
p r i v a t e 
q u a rt e rs in tho h o u s e o f c o m m o n s 
P r e v i o u s l y h e sp e n t 
c o n s i d e r a b l y 
m o r e t han an h o u r w i t h Mr. N o r ­ 
m a n at his h ot e l. 
A l t h o u g h 
it 
w a s o f f i c i a l l y 
i n ­ 
si ste d t h a t Mr 
M e l l o n ’s visit w a s 
n o t h i n g m o r e t h a n a p l e a s u r e trip, I 
d u r i n g wh ich h e h o p e d to visit his 
so n at C a m b r i d g e , t h e r e w a s an 
Inc r ea sin g t e n d e n c y t o co nn ect h i s ' 
p r e s e n c e 
w it h 
t h e 
m o m e n t o u s 
q u e s t i o n of r e p a r a t i o n s and 
w a r* 
deb ts. 


V I C T I M 


( leeH|mtigli 


V ic ti m of an u n u s u a l will 
left by his e c c e n t r i c f ath er 
C l i v e 
C i e e s p a u g h 
w a s 
lin­ 
a b l e to cl ai m t h e v a st for 
t u n e held for h i m u n l e s s tie 
c o u l d find a b rid e o f w h o m 
hi s 
m o tli er 
a p p r o v e d 
and 
m a r r i e d lier b e f o r e hts 2Gth 
b i r t h d a y . 
C l i v e 
foun d 
his w a y o u t 
of t h i s p r e d i c a m e n t 
bu t It 
w a s an u n s a t i s f a c t o r y sol o 
t io n. 
H o w he w o n t h e hand 
o f 
t h e 
girl 
of 
ills 
ch oi ce, 
h o w 
t o g e t h e r 
t h e y 
e n c o u n ­ 
t ere d 
a 
g r o u p 
o f 
u n d e r ­ 
w o r l d d e s p e r a d o e s , and how 
t h e y 
at 
last 
f o u n d 
h a p p i ­ 
n e s s 
Is all 
told 
in 
" H e a r t 
of 
Llano," 
t h e 
n e w 
serial 
s t a r t i n g T h u r s d a y , J u n e 2 f>. 
in 
Th o 
E s c a n a b a 
Dally 
Pr ess. 


State Progressives 
Organize New Party 


J a c k s o n , Mic h. , J u n e 18 i/P) 
M i c h i g a n P r o g r e s s i v e s , u n d er t h e 
l e a d e r s h i p 
o f 
R e c o r d e r ' s J u d g e 
E d w a r d 
J. 
J e f f r i e s , 
of 
Detroit, 
o r g a n i z e d 
a 
n e w 
p olitical 
party 
h e r e t oda y. 
T h e n ew p a r t y is to be k n o w n 
aa " T h e P r o g r e s s i v e Polit ica l A s ­ 
s o c i a t i o n . ’' 
It 
w a s 
fo r m e d 
by 
t h e 
u n a n i m o u s 
v o t e 
o f t he 
125 
d e l e g a t e s 
to 
t h e 
m e e t i n g 
A 
c o m m i t t e e 
o f 
15 
m e m b e r s 
w i l l j 
h a v e c h a r g e o f t h e o r g a n i z a t i o n ’s , 
fi nance, 
p u b li c it y 
a n d 
e x p a n s i o n . 
T h e 
p rin cip al 
s p e a k e r 
o f 
t h e ] 
o n e - d a y 
m e e t i n g 
w a s J u d g e J e f ­ 
fries. 
w h o 
u r g e d 
t h e 
d e l e g a t e s 
to d ec l a re In f a v o r o f t h e s t a b i l ­ 
izat io n of i m p e r i s h a b l e f a rm p r o ­ 
d u c ts 
t h r o u g h 
t h e 
p u r c h a s e 
of 
t he e n t i r e o u t p u t by t he g o v e r n 
m en t. 


SUICIDE THEORY 
SUPPORTED 
EA ITHE U L L (A S E 


( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 


so e l a t e d P r e ss by w i r e l e s s from tho 
li ne r 
A s o n i a , 
on 
whic h 
h e 
will 
ar riv e next Monday, that he would 
m a k e no public s t a t e m e n t 
before 
he tiad subm itte d the letter to the 
proper anthol itles. 
P rev io usl y he 
iiad rev eal ed to fr ien d s in F.nglatid 
the suicidal import of the missive. 
Dr Carr, d es cr ib ed by S ta n l ey E 
F althfu ll as "an o l d t l m e friend of 
the family," was Starr's confidant; 
File wrot e him t h e lofter after ills 
sh ip dep arted and d i s p a t c h e d it by 
f a s t e r boat so that it awai te d him 
in Liverpool. 
He r ec e iv e d the lof­ 
ter and conf irm at io n of her death 
at 
tho sa m e t i m e 
H o decided to 
f o r e g o a 
holiday 
in 
Belg iu m and 
ret urn to tho U n i te d S ta t es to g iv e 
t h o d o c u m e n t to Dis tr ict A t to rn ey 
FI vin 
E d w a rd s of 
N a s s a u cou nty . 
In 
w h o s o Jurisdiction 
t h o 
girl's 
bod y w a s w a s h e d upon t h e sa n d s of 
tho I/ong Island b ea ch on Juno 8 
In s p e c t o r 
Harold 
K i n g 
said 
he 
w a s 
s u re from 
d i s p a t c h e s 
from 
Cu n a rd line officials 
in 
l o n d o n , 
that Starr w r o t e tho su r g e o n t w o 
l e t t e r s 
hut 
in 
n e i t h e r 
w a s 
thoro 
m e n t i o n of inte nt to c o m m i t su ici d e 
by dro wn in g 
Piccard Predicts 
400 Miles an Hour 
In Stratosphere 


BREWER GETS 
PRISON TERM 


Former 
Ix*^ion 
Officer 
Sentenced To From 
(J to 15 Years 


P o n t i a c , Mich . J u n e 18 (TP, 
Wil 
Mam Brewer, fo rm er n a ti o n a l vice- 
c o m m a n d e r 
of 
file 
A m e r i c a n 
L e 
; gion and Floyd Ii Ba bco ck , fo r m e r 
county clerk of Oakla nd c o u n t y , to 
1 night we re under s e n t e n c e s l o the 
Mich gan st a t e prison 
at 
J a c k s o n 
, for e m b e z z l e m e n t s t o ta ll in g $3,550. 
Bre wer was s e n t e n c e d from 6 to 
; 15 years for e m b e z z l i n g $2,500 wh ile 
j ch a irm a n of the co m i ty 
hoard 
of 
j auditors 
Th e m o n e y w a s i n te nd ed 
j for t he Amer ican [region Children's 
I Billet at Offer I/iike, o f w h i c h he 
was a tru ste e 
Babco ck was s e n t e n c e d to 3V^ to 
| lf> ye ar s for em b e z z l i n g $1,050 from 
the co u n ty tub er cu lo si s hospi ta l of 
which lie fo rmerly 
w a s 
b u si n es s 
m ana ge r. 
B r e w e r was c o n vi ct ed and 
fish 
cock pleaded guilty. 
Both had been 
ldirted by the cou n ty grand Jury. 
Circuit Judg e Barm C. Olltvert, of 
T r a v e r s e City, 
w h o 
p ass ed 
sen 
f en ce 
told Br ewer 
his 
m i n i m u m 
term would he rut to five and one 
h a lf y ea rs 
if 
h e paid 
$500 
court 
I c o s ts within six m o n t h s 
Babcock 
wa s offered a si m il ar reduc ti on in 
his s e n t e n c e if he paid HOO court 
c o s ts wtihln 90 davs. 


Bin Beer Runner In 
New York Captured 


N e w 
York. 
J u n e 
18 
(/Pi 
Ar 
t h u r 
F l e g e n h e i m e r . 
k n o w n 
in 
g a n g l a n d , w h e r e he is r e c o g n i z e d 
as a big shot tn t h e liner b u s i n e s s , 
as 
" D u t c h 
S c h u l t z . ” 
leat tied 
t o ­ 
d a y that 
wh at h e t e r m e d a m i s ­ 
t a k e w a s d e s t i n e d 
to c a u s e him 
m u c h 
t r o u b l e and i n c o n v e n i e n c e . 
S c h u l tz , 
a rr es t ed 
o u t s i d e 
hip 
s p a c i o u s Fift h a v e n u e a p a r t m e n t , 
w a s a 
p ri so n er In t h e w e s t s i d e 
Jail, 
u n a b l e t o fu r n i s h 
$1 5 0 , 0 0 0 
hall 
H e is held on t h r e e c h a r g e s — 
a c t i n g In con ce rt in f e l o n i o u s as- 
au al t, and t w o c o u n t s o f v i o l a t ­ 
i n g t h e 
anti f i r e a r m s 
law 
He 
w a s 
ca r r y i n g 
a 
38 c a l i b r e 
a u t o 
m a fi c pistol w h e n a rr es t ed 
T h e g a n g s t e r said a c a s e o f rn In-1 
t a k e n i d e n t i t y led to his p r e s e n t 
plig ht and t h o s h o o t i n g o f o n e o f 
his 
h o o d l u m 
f o l lo w e r s , 
Da n iel 
A m a d o , 
w h o 
died 
t o n i g h t 
in 
a 
h o s p i t a l f ro m a w o u n d in t h o a b ­ 
d o m e n and t w o b u ll et s in h i s left 
a r m . 
A niacin 
w a s shot aa 
ho 
d r e w 
his 
r e v o l v e r 
w h e n 
he, 
Rrhnltz, 
and 
t h r e e o t h e r g a n g ­ 
st ers . w e r e a p p r o a c h e d by t w o d e ­ 
t e c t i v e s as t h ny st o od o u t s i d e t he 
b eer r u n n e r ' s a p a r t m e n t 
H e m i s ­ 
took 
t h e m 
for e n e m y g a n g s t e r s 
Special Session of 
Legislature Opposed 


WA I.DO ( H A S E 
The body of W a l d o 
C h a se 
of 
Lansing, a r r i v e d T h u r s d a y a f t e r ­ 
noon and w a s t a k e n to the A n d e r ­ 
son 
Funeral 
H o m e and 
later 
to 
the* home of his m o tl i e r , Mrs. Lot 
tie Chase, 
4 10 
S o u th 
T w e l f t h 
Street., w h e r e D i n e r s ! se rv ic es wi l l 
lie held this a f t e r n o o n at tw o -t h i r- 


PANTAGES JURY 
LOCKED, FREED 


Trial Ends With Jurors 


Disagreed; 
V ote 
9-3, Acquittal 


, ty o'clock 
R e v 
T h o m a s F o s t e r 
S-’,! 
Di ego , Cal., J u n e 18 
(/pi— 
will o f f i c i a t e , 
Th-* trial of A l e x a n d e r T’a n t a g e s , 
Waldo C h a s e w a s d r o w n e d S u n - m u l t ;- mi ll io na ire 
s h o w m a n , 
and 
day In a vain a t t e m p t to sa va t w o 
people, 
W i l l i a m 
H o w a r d 
a n d 
Gladys McCoy, f r o m d r o w n i n g 
in 
Grand River, at I,arising, Mich. 
He is s u r v i v e d 
by his m o t h e r . 
Mrs 
I/otfie C h a s e o f this city, hi s 
father, O s m o n d C h a s e 
of G r a n d 
I.edne, f ou r b r o t h e r s , H o w a r d a n d 
Cecil of 
[.arising, 
Ho ward 
a n d 
Donald, of t h i s city, an d f o u r s i s ­ 
ters. 
Mrs 
C h a r l o t t e 
L e at h er n , 
Miss E l l e n e C h a s e and Mrs 
Mad o- 
i lei ti e F r a n c i s c o w i t h w h o m W a l d o 
I resided at L a n s i n g , and Miss E d ­ 
na C h a se of E s c a n a b a . 
T h e 
p a l l b e a r e r s , 
a I I 
c l o s e 
| frie nd s o f t h o y o u n g man wi ll b e 
| Fr a n k 
and 
Car l 
Je w e l l , 
M i c h a e l 
McC am ey, 
W a g n e r 
J o h n s o n , 
G eo r g e 
J a c o b s o n 
en d 
L e o n a r d 
J o h n so n . 
E a r l O w e n , o n e o f t h e 
d ec ea s ed ' s c l o s e s t friends will ac t 
aa h o n o r a r y p al l b ea re r. 
Bur ia l will b e in L a k e v i e w c e m ­ 
etery. 


STATE SENATE 
APPROVES NEW 
APPOINTMENTS 


( C o n t i n u e d f ro m P h g c O n e ) 


and t h a t 
h i s 
a p p o i n t m e n t 
w a s I 
m er el y p a y m e n t 
of 
a 
political 
debt. 
T h e ro t 3 , 
it 
was 
said. I 
s h o w e d B u s h t o n and S en ato r A r ­ 
thur E. W o o d . or Detroit, v o t i n g 
a g a i n s t c o n f i r m a t i o n 
of 
(Tard y 
and 2 4 s e n a t o r s vo t i n g for it. 
A s i d e 
f r o m 
t h e 
utilitlc 
ro m - 


j m i ss i o n a c t i o n t h e s e n a t e d i s p o s ­ 
ed of f o u r bills left over f r o m t h e 
t h r e e 
o t h e rs 
on 
c o n s p i r a c y 
and 
m o r a l s ( b a r g e s en d e d at n o o n to-1 ,11)C 
. .. . , 
. . . 
, 
, 
da y 
in a 
d i s a g r e e m e n t 
o f t h e j 
*nded MR> I 
Jurors af f«r 
24 
h o u r s ’ 
d e l i b e r a - ; “ 
. 
0 * . m i n i s . r a t i o n 
tion. 
A d a t e for 
retri al 
wu s sat 
,rK>reu“* 
t h * 
snip o f 
t h e 
s t a t e 
c o n s e r v a t i o n 
c o m m i s s i o n w a s killed by a v o t e 
of 9 to 12. 
T h e v o t e for Hie bill 
w a s — S e n a t o r s B i n n in g, C a m p h o l 1 


bill p r o ­ 
m e m b e r - 


Pope arui Mussolini 
Nearer to Accord 


R o m e , J u n e IS UP) 
P o p e P l u s 
an d P r e m i e r M u s s o l i n i are m o d e r ­ 
a t i n g 
the ir 
r e s t r ic t i v e 
m o a s u r e s 
w h i l e d i p l o m a t s carry on n e g o t i a ­ 
t i o n s l o o k i n g t o w a r d t h e r e s t o r a ­ 
tion of a cc o r d b e t w e e n th e m . 
T h e pop e t o d a y lifted his p r o h i ­ 
bi tion on c h u r c h p r o ce s si on s, a n d 
M u s s o l i n i is c o n t i n u i n g to p e r m i t 
t h e r e o p e n i n g of s o m e 
o f 
t h e 
club-* for C a t h o l i c laym en . 
Tile papal 
o r d e r r e s to r in g t h e 
p r o c e s s i o n s a p p l i e d first 
to 
t h e 
A r c h - d i o c e s e o f Na pl es, p r e s u m a b ­ 
ly b e c a u s e m u c h f e e l i n g bus b e e n 


t e n t a t i v e l y for Ju ly I 3. 
, 
P n n t a g e s and J e s s e If 
Sh re v e, 
w e a l t h y San Di ego b u s i n e s s m a n , 
] w e r e c h a r g e d wi th c o n s p i r i n g with 
t h « a l l e g e d o p e r a t o r s o f a H o l l y ­ 
w o o d 
girl 
m a rk et , 
O l i v e 
C l a rk e 
D a y and 
W i l l i a m 
J o b e l m a n n , to 
br i n g Ly d ia Nitto. a m i n o r , h e r e 
fr o m 
I/os 
A n ge l es 
for 
i m m o r a l 
p u r p o s e s 
T h e 
trial 
b e g a n 
May 
25, 
and 
t h e c as e w a s 
p l a c e d 
in 
t h e h a n d s o f a Jury o f n i n e m en 
and t h r e e w o m e n at n o o n y e s t e r ­ 
da y. 
Un d e c i d e d o n Aff.*. 
E d w a r d 
S u m m e r s , 
Jury 
f o r e ­ 
m a n , 
told 
Supe rior J u d g e L. 
N. 
Tri r r e n t l n e 
elevon 
b a l l o t s 
w er e 
t a k e n a n d there 
w a s 
n o 
c h a n g e 
in tile v ot in g af te r m i d n i g h t . 
S u m m e r s and W. F. A h r e n s , a n ­ 
o t h e r 
Juror, 
said 
t h e 
v o t e 
had 
st o o d 9 to 3 for a c q u i t t a l o u ev er y 
ba l l o t t o da y . 
T h e q u e st i o n o f t h o N i t t o girl's 
ago, 
t h e 
p a r a m o u n t 
i s s u e raised 
by t h o d ef en se , 
d e a d l o c k e d t h e 
Jury. 
A h r e n s 
Raid t h o c o n s e n s u s 
in 
t h e Jury room w a s t h a t P a n t a g e s 
w a s not gu ilty of th * f e l o n y c o n ­ 
sp i r a c y c h a r g e hut t h a t t h o s e w h o 
h e l d ou t r e f u s e d to v o t e on a c q u i t ­ 
tal u n l e s s tho o t h e r s w o u l d a g r e e 
to 
c o n v i c t 
t he o t h e r 
d e f e n d a n t s 
a n d P a n t a g e s on t h o m i s d e m e a n ­ 
or c h a r g e of c o n t r i b u t i n g to the 
gi rl's d el i n q u e n c y . 
T h e Juror said t h e t h r e e w o m ­ 
en 
v o t e d 
for a c q u i t t a l 
t h r o u g h ­ 
ou t 
T h o s e f a v o r i n g 
ac q u itt al , 
h e said, wer e c o n v i n c e d t h a t t h e 
a r o u s e d in t h a t re g i o n by t h o a b - , 
Hence of t h i s p i c t u r e s q u e f e a t u r e j KiJ*I w a s not a m i n o r 


B r u s s e l s , B e l g i u m , J u n e 18 iff*) 
— A s p e e d o f 4 00 m i l e s an hour 
t h r o u g h t h e s t r a t o s p h e r e by c o m ­ 
m e r c i a l 
p a s s e n g e r - f r e i g h t 
a i r­ 
p l a n e s , w i t h i n t h e n o t t o o distant 
f u t u r e , w a s p r e d i c t e d to n i gh t 
bv 
p r o f A u g u s t P ic c a r d at 
an 
a c a ­ 
d e m i c m e e t i n g in hts honor. 
T h o s e in 
th o a s s e m b l y i n c l u d ­ 
ed K i n g Alb ert o f 
t h e 
B e lg i a n s , 
Q u e e n E l i z a b e t h , a n d hi gh g o v e r n ­ 
m e n t and s c h o l a s t i c officials 
Mine. Pic car d, w h o w a s s e a te d 
w i t h lier f a m i l y In a box near to 
t h a t 
o cc u p i ed 
by t h e royal f a m ­ 
ily, 
w e p t with 
e m o t i o n 
at 
( b e 
o v a t i o n 
gi ven 
h e r 
h u s b a n d , 
w h o 
r e c e n t l y a s c e n d e d m o r e t ha n 5 0,- 
0 0 0 feet from t h e 
g r o u n d 
in 
b a l l o o n 


L a n s i n g , Mich , J u n e 18 (ff*) 
A v i g o r o u s protest a g a i n s t a s p e ­ 
cial se ss io n of t h e l e g i s l a t u r e w a s 
e x p r e s s e d by t he l e g i s l a t i v e c o m ­ 
m i t t e e of t he M i ch i g a n 
M a n u f a c ­ 
t u r e r s ' a s s oc ia t io n an d r e p r e s e n t a ­ 
t i v e s o f v a ri o u s c h a m b e r s o f c o m ­ 
m e r c e in a c o n f e r e n c e h e r e t od a y. 
A 
r o t e on 
t he 
sp ec ia l 
s e s s i o n 
q u e s t i o n r e s u l te d 
In 
u n a n i m o u s 
d i s a p p r o v a l 
J o h n L o v e tt , 
m a n a ­ 
g e r o f t h e M a n u f a c t u r e r s ' a s s o c i a ­ 
t i on , d ec la re d no s p ec ia l t a x e s nor 
n e w s o u r c e s o f r e v e n u e s h o u l d be 
c o n s i d e r e d un til t h e m e a n s 
h a v e 
b e e n f o u n d to in sta ll e c o n o m i e s in 
g o v e r n m e n t w h ic h will p e r m i t tax 
r e d u c t i o n s 
T h e c o n f e r e n c e o p p o s e d all s p e ­ 
cial l ev ie s , i n c l u d i n g s a l e s an d i n ­ 
c o m e ta xes, c o n t i n u e d 
o p p o s i t i o n 
a l t o l i c e n s i n g ch a in s t o r e s 
a n d 
to 
I " a t t e m p t 
to e q u a l i z e c o m p e t i t i o n 


Vera Cruz Would 
Restrict Priests 


M exi co Cit y, J u n e 18 (/Pi 
T h e 
s t a t e of V e r a C r u z t o d a y put i n ­ 
to effect, a law a d o p t e d last n i g h t 
to restrict t h e n u m b e r of p r i e s ts 
to o n e for e a c h 
100 .U 00 i n h a b i t ­ 
a n ts 
A r c h b i s h o p 
I/e op n ld o 
Ruiz 
Y 
F lo r es , pap al n u n c i o , i m m e d i a t e l y 
a n n o u n c e d 
h e 
w o u l d 
re fu se 
to 
n a m e 
e l e v e n 
p r i e s t s 
allow nd 
to 
officiate in 
V er a Cruz u n d e r t h e 
m e a s u r e 
H e 
a d d ed 
that 
tire 
priests 
had 
been 
or d er ed 
lo 
r e ­ 
m ai n at t h e i r c h u r c h e s and con 
ti n u e 
cervice s, 
d e s p i t e 
the 
law , 
e n f o r c e m e n t 
of 
wh ich 
w o u l d 
m ea n 
t h e 
" vi rt u al 
cl o s in g 
of 
c h u r c h e s In Vera Cruz, so tar a? 
p ri es ts are c o n c e r n e d " 
T h e o p in io n 
is 
expre ss ed 
th at 
t he pries ts will 
he eject ed 
f r o m 
t h e c h u r c h e s by st at e a u t h o r i t i e s 
and will then a p p ly to the c o u r t s 
for in ju n ct i o n s. 
At p resent 
t h e r e 
are 
m o r e 
tha n 
2 , 0 0 0 
c h u r c h e s 
in 
Vera 
Cruz. 
T h e 
st a t e 
has 
a 
p o p u la 
tion 
of 
ab ou t 
1 , 1 0 0 , 0 0 0 , 
m os t ly 
Ca th o lic , w h i c h w o u l d permit 
11 
priests. 
Si nce 
t h e r e 
are 
t hr ee 
bish op s, on l y ej g th o th e r pries ts 
w o u l d 
be 
a l l o w e d . 


British Aviatrix, 
Passenger, Killed 


H a t f i e l d , E n g l a n d , J u n o i s . (/pi 
- - M i s s e e r i l y O ’Brien, w el l k n o w n 
Br itish 
a v i a t r i x , 
and 
a 
w o m a n 
p a s s e n g e r 
w e r e ki lled 
near 
here 
t o n i g h t w h e n t h e i r plan^ cr a s h ed 
nea r 
t h e 
D e 
H a v i l a n d 
f ly in g 
sc ho ol . 
Miss O ’B r i e n , w i t h L a d y H e a t h , 
cl a i m e d t h e w o m e n ’s a l t it u d e rec­ 
ord for a l i g h t m e t a l s e a p l a n e in 
1928 
Mies O ’B r i e n w a s ♦ha d a u g h t e r 
o f 
Sir T i m o t h y C a r e w 
O 'B ri en . 
no te d B r it i s h s p o r t s m a n 
S h e lost 
a 
leg as t h e r e s u l t o f a 
p l a n e 
cra sh in 1 9 2 8 . h u t r e s u m e d f l y i n g 
as so o n a s s h e r e c o v e r e d 
Her 
c o m p a n i o n o n 
t h ? f a t a l 
f l ig h t w a s s a i d ta, h a v e bean Alls. 


“ O n e p o s i t i v e re s u l t of our ex- j bv l e g i s l a t i o n , " 
wa s 
e x p r e s s e d 
p e r i e n c e , at len st. w a s a t t a i n e d . " I G o v e r n o r B r a c k e r w a s e o t n m e n d - 
P r o f e s s o r P i c c a r d said 
" N a m e l y . I cd 
for 
r e d u c i n g 
t h e 
b u d g e t 
It p r o v e d t ha t t r a v e l i n g in a h ig h 
a d o p t e d by t he l e g i s l a t u r e , 
a l t i t u d e , w h e r e 4 0 0 m i l e s an bour­ 
r a n be a t t a i n e d 
w i t h 
a i r p l a n e s ! 
De p o s it* 
p r o p e r l y e o u i p p e d 
w it h 
c o m p r e s - j 


in Ravi nes 
h a n k s 
O e r m a n v are i n c r e a s i n g 
in 


s o t s an d a i r t i g h t c a b i n s for p a s ­ 
s e n g e r s . is w i t h o u t d a n g e r . ” 


Votes Down Motion 
For New Battleship 


Par's, J u n e IS 
(/P) 
F o l l o w i n g 
t h e a d v i c e s o f t h e so ci al is t d e p u ­ 
ty, Pa ul B o n c o u r , c h a i r m a n o f Its 
f o r e i g n 
a f f a i r s c o m m i t t e e , 
t h e 
c h a m b e r of d e p u t i e s to d a y v o t e d 
to d ef er t h e p r o p o s a l o f t he m i n ­ 
istry of m a l i n e to lay d o w r a 23,- 
3 3 3 - t o n Daft In c r u i s e r to o u t c l a s s 
G e r m a n y ’s 
r e c e n t l y 
c o n s t r u c t e d 
"pocket 
b a t t l e s h i p ” 
D e u t s c h l a n d 
T h o c h a m b e r 
h o w e v e r , a p p r o v ­ 
ed 
t he 
p r in ci p le 
of 
c o n s t r u c t i n g 
s u c h craft an d r e f er re d t he q u e s ­ 
ti on back to Its n a v a l af fa i rs c o m ­ 
m i t t e e and t e c h n i c a l 
e x p e r t s f o r 
f u r t h e r s t u d y 
B o n c o u r 
u r g e d 
his 
c o l l e a g u e * i 
n o t to c o m m e n c e t h e c o n s t r u c t i o n 
o f l a r g e navy u n i t s on t h e e v e o f 
t h e 1 93 2 w o rl d d i s a r m a m e n t c o n ­ 
f e r e n c e at 
G e n e v a 


of e c c l e s i a s t i c a l activity. T h e o r ­ 
d er is e x p e c t e d sh o rt l y to b e e x ­ 
t e n d e d to o t h e r d i oc es es 
C. A. Lindbergh, Jr. 
Is Year Old Monday 


N e w 
Y o r k . 
J u n e 
18 
(ZP)- 
C h a r l e s A L i n d b e r g h , Jr., will he 
a year old n e x t Mond ay , b u t 
as 
t h e day d r a w s n e a r he r e m a i n s as 
u s u a l "in s e c l u s i o n " 
and 
a w a y 
f ro m 
t h e 
p u b l i c i t y 
a l w a y s 
a t ­ 
t e n d a n t 
u p o n 
t h e m o v e m e n t s of 
his p a re n t s 
C h a r l e s A n g u s t i a . Jr., h a s b ee n 
m e n t i o n e d v e r y little in n e w s d i s ­ 
p a tc h e s a n d t h i s is 
not 
w i t h o u t 
design 
H is 
p a re n t s are d e t e r ­ 
m in ed h e will not be s u b j e c t e d to 
t he light o f p u b li c it y 
u n l e s s 
he 
h i m s e l f d o e s s o m e t h i n g to d e s e r v e 
it. 


T h e c o m p l a i n i n g 
w i t n e s s test! 
fled s h e wras horn in G e n o a , Italy 
in 1 9 1 4 , hut six d e f e n s e w i t n e s s e s 
said s h e had told t h e m s h e wa s 
22 y e a r s 
old. 
T h e 
p r o s e c u t i o n 
fa ile d 
in an effort t o e n t e r 
as 
e v i d e n c e a pu rp or te d c o p y o f her 
birth cer tifica te. 


i m - K - K ! ' T W A S ( O L D 
H o u s t o n , 
Tex. 
W . 
M. 
Grant, 
Jr., is g o i n g to h a v e h i s ice box 
fixed so it can be r e a d i l y op en ed 
f r o m 
t h e 
insid e. 
G r a n t 
wras 
c h e c k i n g up on t h e b u s i n e s s re­ 
c e i p t s In his f a t h e r ' s s t o r e w h en 
t w o 
b u r g l a r s 
w a l k e d 
in, 
shut 
h i m up in tile ice b o x a n d m a d e 
a w a y 
w it h all 
t h e 
m o n e y 
in 
si g h t . 
Grant 
sp e n t 
s e v e r a l cold 
m i n u t e s in t h e ice bo x b ef o re he 
finally pried his w a y o u t. 


I r e l a n d ' i s w a r r i n g o n s a l a c io u s 
b o o k s . 


H o r t o r , I / a w s o n , Lela nd , L e n n o n , 
Orr, 
R o x b o r o u g h , 
and 
Steven'.. I 
A g a i n s t — S e n a t o r s 
B o n i r e , 
Car-' 
pe nte r, 
C o w a n , 
D a v i d s o n , 
L n g e ! , 
F o s t e r , 
(tanager, 
H a r d i n g , 
R u s h 
ton. S k i n n e r , Va n E e n e n a n m ai d 
W o o d r u f f 
C o m p a n i o n 
bills sp o n s o r e d 
by j 
Rep 
If. E a r l McNit t, o f -C adillac, | 
p e r m i t t i n g t h e sta te to p a r t i c i p a t e ! 
In 
g r a d e 
s e p a r a t i o n 
cost* 
in 
all 
cities, w e r e a d o p t e d 
w it h 
li ttle! 
o p p o s i t i o n . 
T h e y g o t o t h e g o v - j 
e n , o r . 
Ha 1(> of Colder 
T h e s e n a t e pr oh ib iti on c o m m i t ­ 
tee r e v i v e d tim C a l l a g h a n bill p r o ­ 
h i b i t i n g 
t h e Bale o f fr es h 
cid er 
af te r it is te n d ays old, a n d the 
s e n a t e paused 
it. 
T h e bill 
d o e s 
not 
a f fe c t 
pr operly 
p r e s e r v e d 
s w e e t cider . 
A c c o r d i n g to its pro 
p o n e n t s c i d e r m a n u f a c t u r e r s w e r e 
a fr ai d t o sell fre sh cider for fear 
it w o u l d f e r m e n t in to an a l c o h o l ­ 
ic b e v e r a g e and t he y w o u l d h o l i a ­ 
ble. 
T h o n e w act, if a p p r o v e d by 
tile g o v e r n o r , will sp e c i f i c a l l y d e s ­ 
i g n a t e c i d e r and o t h e r fruit Juices 
n ot 
m o r e t h a n 
te n 
d a y s 
ol d 
as 
n o n - i n t o x i c a t i n g . 
A r e s o l u t i o n offered by S e n a t o r 
W o o d u r g i n g p ro p er t y o w n e r s to 
t a k e a d v a n t a g e of t h o l e g i s l a t i v e 
act 
c a n c e l l i n g 
p e n a l ti e s lf d e l i n ­ 
q u e n t t a r e s ar e paid prior to J u l y 
I a n d s u g g e s t i n g t o b a n k e r s that 
t h e y c o o p e r a t e by a d v a n c i n g l o a n s 
for tnx p a y m e n t 
p u r p o s e s 
w a s 
a d o p t e d . 
T w e n t y se v en of t h e t h i r t y t w o 
s e n a t o r s c a m e hack for t h e final 
a d j o u r n m e n t 
f o r m a l i t i e s . 
T w e n t y 
or t h i r t y h o u s e m e m b e r s a s s e m b l ­ 
ed 
b u t 
t h e y 
had 
no 
b u s l n e s to 
t r a n s a c t . 
Fo r all p r a c t i c a l 
p u r ­ 
p o se s . t h e l e g i s l a t u r e 
e n d e d 
its 
r e g u l a r s e s s i o n t o d a y , a l t h o u g h a 
f o r m a l a d j o u r n m e n t 
m o t i o n 
re­ 
m a i n s to b e m a d e F ri da y. 


W i t h n o help w h a t s o e v e r a m a n 
at G u e r n s e y , 
E n g l a n d , 
h a s just 
c o m p l e t e d 
t h e 
er e c ti o n 
o f 
a 
c h u r c h . 
T h e w or k r e q u i r e d fi v e 
years. 
T h e ed i f ic e is b e l i e v e d to 
lie t h e s m a l l e s t in t h e w o r l d . 
It is 
1.3 f eet lo n g . IO feet h i g h , IO feet 
w i d e a n d 
h as r o o m 
for a b o u t 
a 
d o z e n p e r s o n s . A tiny s t e e p l e c o n ­ 
t a i n s a bell. 


Pi l f e r 
C o n v e n t 
T h o ch a p e l st 
H ol d F a m i l y Convent, at 
M a n i t o ­ 
woc, VV is., w a s t h e s c e n e or a m o s t : 
i m p r e s s i v e 
c e r e m o n y 
T u e s d a y , 
w h e n 
23 y o u n g 
w o m e n r ec e iv e d 
tho 
F r a n c i s c a n 
h a b i t 
a n d 
m a d e 
t h e i r p r o f e s s i o n s in th o o rd er of 
t h o Franc!, can S i s t e r s o f Ch ari ty .! 
Miss 
Prise! Ila 
P i l l i o n 
we a 
gi ven 
t h e n a m e of S i st er Ma ry J e a n an d 
Mis:; A d e l a i d e l . n v i o i e t t * Uke n a m e 
o f 
S ist er Mary J aequor. 
Rev 
Fr 
Spa. lit w h o wuu f o r m e r l y a s ­ 
s i s ta n t at St. i h U rl ck 's ch u rc h in 
t h i s ci t y a n d at 
St. 
F r a n c i s Do 
Salve in M n n i s t i i .re, is 'n ch a r g e 
o f t h e S i s t e r s ’ C h a p e l at M a n i t o ­ 
woc . 
• 
• 
• 
M i u c k 
By 
A u t o — Il j a i m er 
J o h n s o n , 45, E s c a n a b a , w a s t a k e n 
t i 
St. 
F r a n c i s 
h o s p i t a l W e d n e s ­ 
d a y 
e v - n i n g 
a f t e r 
L a v i n g 
been 
s t r u c k 
by 
an 
a u t o m o b i l e dri ven 
by Miss E d i t h B e u u d r l e o f Fli nt 
f o r m e r l y o f G l a d a to n e. 
J o h n s o n 
s u s t a i n e d a f r a c t u r e o f right leg 
Just b e l o w t h e kn&o and w a s r e s t ­ 
ing ea si ly y e s t e r d a y . T h e fra ct ur e 
I las been set a n d h e will be re ­ 
rove d to th o D el t a C o u n t y I n f i r m ­ 
ary, w h e r e be wi l l bo car ed for 
unti l h o is a b l e t o w al k . 
* 
rn 
* 
June W - d d i n g s — Th o fo llow ing 
cou p le s ha ve flied a pp li cat io ns for 
marring;* l i c e n s e s at the office of 
the county clerk in E s c a n a b a : J o ­ 
se ph 
Cartwright, 
Gladstone, 
and 
S ad ie 
Anderson. 
E n s i g n ; 
William 
Artlet’, 
J r , 
G la dst on e, and 
Sadie 
Mack ie, Kipling; 
An son S y l v es t er 
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Last Times 


S E E H O W W HI TE Y O U R S H I R T S 
ARE. TOM 
ANO TH EY W E R E N T 


S C R U B B E D N O R B O I L E D 


Capone Will Have 
No Power When He 
Re til rn s— JI cli r idi 
De tr oi t, J u n e IS (VP) 
H e r e to 
at te n d t he a n n u a l m e e t i n g of t h e 
M i c h i g a n 
m e e t in g . 
tlo nal s u p e r i n t e n d e n t of t he A n t i- 


Tells Tom how 
new soap saves 
work and wear ( 


'TAEMEMPtR how quickly your ihirtJ 
IV u 
used to i m 
out? T h at s because 
they were scrubbed so turd. it wore me 
out, too! N o w I don t scrub or boil—yet 
I get whiter willies chun ever! My col­ 
ored things co m e bright is new. For I ve 
A n t i - S a l o o n 
L e a g u e changed to Rinio. It s a marvelous soap!" 


F. 
S co t t 
McB rid e, 
n a - 1 
Rich, safe suds 


Thousands write to tell us how marvelous 
Rinso is. 
S al o o n 
I / e a g u e 
of 
A m er i ca , 
p r e ­ 
run so !»• V-‘ 
much suds as lie 
1— even in hardest water 
suds that soak out dirt! 


Cup tor cun, it gives twice as 
ht weight, putfed-up soups 
I I 


Soupy, lulling 


diet ed 
t o n i g h t 
that 
Al 
C a p o n o 
wi ll find h i m s e l f sh or n of 
wh en 
he 
c o m p l e t e s 
his 
f ed er a l 
s e n t e n c e for i n c o m e tax fraud 
H e said 
t h e 
" C ap on e 
h o o d - , 
Creal in washers, too; the maker* o f 40 i 
l u n i s ” wi ll be so t h o r o u g h l y di s- famous wastriers recommend Rinso. Its 
' o rg a n iz ed 
w h e n 
the ir 
l ea d er 
is s.i l c i ° c 1 
i releas ed it wi l l be im p o s s i b l e for 
f in e s t cottons 
hi m to r e s u m e 
h i s power. 
a n d l i n e n s . 
McBride 
f o r e c a s t 
the 
n o m i n a 
N et bi rig Ii Mf 
tion of P r e s i d e n t H o o v e r by t h e its rich suds J* 
R e p u b l i c a n s 
n e x t 
y ear 
and 
sa id dish w ash in g. 
I "Hie D e c o m r a t s p ro b a b ly will s e ­ 
lect 
Mr. 
S m i t h 
u n l e s s Mr 
Ras- 
kob 
is 
d ep o s e d ." 
I l e 
said 
t he 
nex t 
ge n e r a l 
jiectlon 
will 
be 
a 
c h a l l e n g e 
" p a tr io t ic ch u rc h 
folk " 


SOCIETY CALLED HER “SINNER” 


Hut Hor Heart Knew Love Was No Sin! 
CONSTANCE 


A D D E D 
F E A T U R E S 


Comedy ... Travelogue 


Get the BIG 
package. 


MILLIONS 
USE RINSO 
in tub, w a s h e r and dishpan f?- 


Matinees Daily at 2:30— 10c and 35c 


Evenings: 7 and 9 — 10c, 25c, 50c 


T O M O R R O W 
O N E DA Y O N L Y 


“MISBEHA YING 
LADIES” 


Lila Lee . . . Ben Lyon . . . 
Louise Fazenda 


and 
E v e l y n 
Liberty, Well *: 
Emil 
J. B e a uv a is . E s c a n a b a , am: Viol*-* 
i'tp.n, Kipling. 
• 
* 
* 
W o rk on S c h o o l — Pr ick anti fmrra 
co tta on t he ex te ri o r of tho n e w 
F ^ a n a b a 
Junror hi gh 
sc h o o l 
tiro 
bei ng c le an ed this w e e k . 
Interior 
finishing in going ah e a d 
steadily, 
aud 
g ro u n d s around 
ilia building 
ut a being cl ea n ed up 
rf ady 
for 
lan d sca p in g . 
• 
• 
• 
Clast; 
Re u n io n — M e m b e r s of tho 
(.’lass of 192S E s c a n a b a high 
h o e 1., 
will m e e t at a reunion d in ne r a 1 
Hi * I n d ia hot*) at G:30 this evening- 
C l as s m e m b e r s w h o did not rnak * 
r e s e r v a t i o n s wi th tho ( l a s s officers 
are requM tad to a' t»nd. regard lea-', 
as prov ision has be en m a d e for n 
gre a to r n u m b e r tha n is re gi ste re d. 
• 
* 
• 
Masonic M eet in g — Th*- se co n d d e ­ 
g re e will be conferredVupon candi 
date", 
at 
the 
M a s o n i c ' , t e m p l e 
on 
Munday even ing . 
• 
• 
• 
Mis s Ev e ly n Miller h as re tu rn ed 
*o Chicago. 


A i r ReniN'l' G i n Fltzhf Buck 
B v c a r r y i n g » m a c h i n e g u n ne** 
b e h i n d 
tl.<* r u d d e r 
t h o 
newest: 
Br iti sh b o m b i n g pi a n o can d e f e n d 
Itself effect I vt Iv. 
T h e i n n o v a t i o n 
e l i m i n a t e s t h e o n e v u l n e r a b l e spot. 
rf a m i li t a r y a i r p l a n e 
In wa r It 
Is an ac c e p t e d r u l e t ha t a b o m b e r 
s h o u l d be a t t a c k e d f r o m t h e rear 
w h e n e v e r p o ss i b le a n d 
t he p r a c ­ 
ti c e has he. ll it "sit on t h e tail*’ 
of a b o m b e r and r a k e IL w i t h m a ­ 
c h i n e gun bull ets . 


G l a s g o w has a l o w e r - h o u s e - r e n t 
drive. 


Wha! a Story! 
it’s Dynamite! 


MICHIGAN 


Starting Tomorrow! 
turk* (.ays 


Cli 
X 
•*N 
A Picture That’ll ( rack This 


Town’s Shock-Absorbers Apart! 


mss, zms*l 
...• -jz.nup2Y.ajt t. .riaacBJare. 
r Ty lr 
-jay—l.’l'f 1 a.. ■ at i-r .. -J .. 
r n . - ^ 
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FRIDAY, JUNE 19, 1931. 
T H E E S C A N A B A D A I L Y T R E S S 
PACE THREE 


PILOTS' NAMES 
ARE ANNOUNCED 


Municipal Band to Play 
at Airport Reception 
Here Sunday 


Vain on of th o pilots of th© 4 5 
plan©*, w h > h hop pod off W e d n e e ­ 
dily n o m 
G r a n d 
R a p id s on 
t h o 
t h i r d rtnnunl M ichiga n Air T o u r . 
xv*r© a n n o u n r o d in a t e l e g r a m r e ­ 
ceived y e s t e r d a y by th© E s c a n a b a 
C h a m b e r 
of 
C o m m e r c e 
f r o m 
At avn© J Sh el don . official refer©©. 
r i a n s for tho recepti on hor n on 
S u n d a y ar© progr©Rsing s a t i s f a c ­ 
torily 
Tho E s c a n a b a m u n i c i p a l 
I b a n d will f u r n i s h a con ce rt at tho 
ai rpo rt on th© t o u r p i a n o s ’ a r r l - 
v al. 
M a n a g er 
Ewn ld 
Rock an- 
no u n c o s 
t h a t 
b and 
m o m h o r s 
nhoukl ho at t h o a ir p o r t at 1 : 3 0 
o ’clock 
S u n d a y a f te r n o o n . 
nm! 
tho so not h a v i n g 
t r a n s p o r t a t i o n 
•ohotild moat at 
th© city hall at 
1 : 1 5 p. m. 
Tho pilots n nd sh ips In tho t o u r 
tiro as follow s: 
Talhorf 
A b r a m s . 
W ac o : 
M ay 
11 n I t 11 p , 
Huh I; 
J a m os 
J o h n s o n , 
B u h l; 
A r t h u r 
Davis, 
W a c o ; 
7 *o ti Iso 
V am os, 
Dri ggs : 
R o p e r 
Rao, 
W a c o ; 
A rc hie 
L e i g h t o n , 
Robin; J o h n V a n B m agen D av is; 
Georg© T a h r a h n m . 
W ac o ; 
R oy 
iNass, 
W a c o ; 
W a l l a c e 
P r a t k l i n , 
Glider: I r v i n g W o o d h n m s , T r av e - 
lair; H a r o ld Sk©lly. C essna ; Lnw- 
renco R o p e r s 
C ess n a; R o h d a D a ­ 
vis, 
R u h l : 
N o r m a n 
Wood , 
S t i n ­ 
son; WIMlss K y s o r, E ag le R o c k : 
T.eota 
A b r a m s , 
Driggs; 
L el an d 
Roska y, W a c o ; W il lia m Maycock, 
Stinson ; M. C a ll e n d er , S tin s o n : O. 
C h e s s m a n , S t i n s o n ; 
I,. Van 
Rot­ 
ten , F l e e t ; R 
V an W ald . W a c o ; 
H a r v e y H u g h e s . W ac o ; 
K e n n e t h 
Ro bbins, 
W a c o ; 
E ldon 
C.otman, 
W a c o ; 
J o h n 
Dalchow, 
C u r t is s 
J u n i o r ; 
R u t h Klt che l, T r a v e l a l r ; 
Stanley J a c k q u e s , K e y s to n e Am- 
p h i h la n ; E. McCall. R o b in ; S t e w ­ 
a r t T a t t o n . T r a v e l a l r ; M arv Von 
Mach, F le et; K. Mn theson, R o b i n ; 
P a u l 
W r i g h t , 
M ot h; 
It. 
K n a p p . 
S t o a r m a n : 
r ,e onn rd 
Fin. 
Bird; 
V a l o r F loyd E v a n s , D o u g la s; Goo. 
Kn app . T r a v e l a l r : 
Vera B r o w n . 
Bird, Lyle S c h n a c k e n h e r g . W a c o ; 
(Joss B eck er , W a c o ; (lion F ello w s, 
Waco. 
T h e D e tr o it N e w s A utog iro is 
expected to be wi th tho tour. 


M unising N ew s 


SCOUTS’ CAMP 
OPENS FRIDAY 


Annual Outing of Mun­ 
ising Boys to Be June 
26 to July 7 


M u n isi n g J u n o IS 
(S p e c ia l) — 
Mu n isi n g Boy Scouts will go to 
c a m p 
next 
F r i d a y , 
J u n e 
2 ti, 
to 
r e m a i n until J u l y 7. 
Scouts will 
leavo h e r e In 
t h e a f t e r n o o n 
at I 
2 o ’clock, so as to be In c a m p for 
t h e e ve ning meal. R e t u r n i n g they 
will leave th o c a m p in t h e a f t e r ­ 
noon of J u l y 7, w h e n t h e first sec­ 
tio n of t h o Girl Scouts will t a k e 
over tho cam p. 
Boys s h o u l d enr oll in a d v a n c e 
so t h a t ai: a c c u r a t e e s t i m a t e may 
be mad© of th e n u m b e r to pro v id e 
for. 
As in f o r m e r yeurs, it will be 
possible to c a r e for a few boys 
w h o aru eleven y e ar s 
old 
now, 
a n d wh o will 
bo 
j o in in g 
Scout 
tr o o p s next y ear . T h es e boys may 
se c u re e n r o l l m e n t 
b l a n k s 
from 
H. A. Wood. 
T h e b o y s ’ c a m p th is y e ar will 
be in c h a r g e of Mr. E p w o r t h S u l ­ 
livan a n d Scout Exec utiv e S p u r r 
of M a rq u ette, with Mr. Lyle A t ­ 
kin s in c h a r g e of t h e music. Mrs 
A n n a T o u r v il l e will p r e s i d e in the 
kitchen. 
A sink a n d hot w a t e r h a v e been 
instal led in t h e kitc he n. 
S o m e of 
t h e s h o r e line in 
fr o n t 
of 
t h e 
c a m p h a s been cle ar ed , a nd e v e r y ­ 
th in g is in r e a d i n e s s for o pening 
t h e c a m p . 
P a r e n t s wh o 
desi re 
to 
visit 
sc o u ts sho uld do so on S u nda y. 
Tho su m o r e g u l a t i o n s as In f o r m ­ 
er y e ar s will a p p l y — no m ea ls will 
be served to visitors. 
D u rin g th e 
t i m e t h e Scout ( a m p is in session, 
t h e bo ats nnd b a t h i n g be ach a r e 
r ese rv ed exclusiv ely for t h e i r use. 
Since t h e boys will be in c am p 
on t h e F o u r t h of J u ly , a apecial 
field d a y and p r o g r a m will be a r ­ 
r a n g e d for t h e m on 
that 
day. 
P a r e n t s wh o 
d e s i r e 
m a y 
visit 
t h e m . 


suit. 
M a t ts o n said t h a t h e h a d 
been out of w o r k for about a y e a r 
a n d it h a d been kn ow n t h a t h e ’ " a n t you to c o m e 


keep t h e y o u n g folks ou t of S u n ­ 
da y school. 
T h ey a r e p r o m i s e d a 
v aca ti o n In t h e m o n t h of A u g u s t. 
T h e m o r n i n g 
w o r s h i p 
at A l 
o ’clock. 
T h e p a s to r will p r e a c h 
a n d Mr 
a n d Mrs. Bert Fi x will 
si n g a n d play sa c re d music. 
W e 
You will suro- 
h a s been s h a c k in g out at t h e l ak e 
for Rome t i m e past, a lt h o u g h he 
h a s a fam il y living st Eben. A s k ­ 
ed w h a t ho did with the fish h e 
c a u g h t h© said he ate, but se nt 
n o n e h o m e to his family 
K a n ­ 
sa s, w h o paid his fine and costs. 


ly e n jo y t h e service. 
W e 
shall 
also h a v e Mr a n d Mrs. R a l p h Hill 
of M in n eap o lis wi th us. T h e y will 
tell us Homothing of t h e vaca tio n 
school now being 
c o n d u c t e d 
in 
o u r c h u r c h 
A n n o u n c e m e n t s will 
bo m a d e r e g a r d i n g 
th© 
d e m o n 
by 
th© p upi ls of th© v a c a ti o n school. 


SOCIAL 
M e m b ers of St A n t h o n y ' s Guild 
will m e e t wi th Mrs 
T W . Schul 
tee n e x t W e d n e s d a y a f t e r n o o n at 
2:3 0 . 


INDOOR BASEBALL 
Th© In d o o r ba se bal l g a m e s r e ­ 
s ul te d as follow s th is w e e k : 
M on day, C l e r k s 12. V e e n e r s 8 
T h o Sw ed es lost 
to 
t h e 
H ig h 
School 13 to 7. 
On T u e s d a y 
th© 
L e g i o n a i r e s 
wert' c lu b b e d bv t h e High School 
IO to 3. 
On W e d n e s d a y , t h e B r o w n a d ­ 
dition 
g a n g took 
o n e f r o m 
th e 
C ler k s 9 to 7 
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KSO AX AH A C O A L A IMM Ii ( t o . 
S t e a m e r 
C letu s Sc hne ider d u e 
h e r e today. 
C, A X\ W . IMM’KH 
S t e a m e r P a t h f i n d e r cle ared for 
South Ch ica go, T h u rs d a y . 
S te am e r E lw o o d 
a rri v e d 
lat ej 
Jn.-t e v en in g 
MI IAX At Ii KM ROA D B O G U S 
S t e a m e r Po e d u e S a t u r d a y e v e ­ 
n in g 


In G e r m a n y citi zen s b u r n w i n ­ 
t e r in effigy e v e r y year to m a k e 
i.Uite c e r t a i n h e files, 
This cus- 
i'lm, whi ch is k n o w n at th* F e a s t 
of th e Victo ry of S u m m e r , is c a r ­ 
ried 
out 
w ith 
u reat 
Jolifleatlon 
in th e old t o w n of Elsenacli. 


ITCHING BURNING 
TORMENT ENDED 
BY RESINOL 


W hat relief! T h e first application 
of thin soot h in g , h ealin g o in tm e n t 
usually stops all itch in g and b u rn - i 
m g and m ak es y o u r tortu red sk in 
feel c o m f o r t a b l e at last. A p p ly > 
fr ee ly a n y w h e r e o n b o d y — n o 
parts t o o delicate n o surface to o 
irritated for its healing m edication. | 
Sold by d r u g g i s t # e v e r y w h e r e . 
T ry it and e n io y th e relief it gives. 


SAMPLE MAILED FREE 


i f you w r it e K e s t a u l , D ep t. 93, 
Haltimoi e, Md. 


SOMH H A R D LIA Ti 
T h e 22 h. 
p. e n g i n e Install ed 
by th e M u n is in g ice line for the 
dr i v in g of m a c h i n e r y to be used 
in 
t h e m a n u f a e t u ,'e of a rtif ic ia l 
let. 
Th© 
r e m o d e l 


said at first t h a t he had no m o n - 1 A r a t i o n of w o rk to be given 
ey a nd c a u g h t t h e fish for food. 
Th© w a r d e n s beli eve that t h e fish 
w e re c o m m e rc ialize d 


R O BK IlTS-BK I.l .MOKE 
Miss Mi ldred R obe rts , sister of 
Mrs 
Ed P e r r y of East M u n is in g 
a n d E r n e s t B ellm ore , son of Mrs. 
O c tav e P e r r y of th is city, 
were] 
m a r r i e d y e s t e r d a y forenoon at 10 I 
o ’clock, Rev, Fr. M an d e rf le ld offi­ 
cial lug 
T h e co u p le w a s 
a tt e n d ed 
by 
Mr. a n d Mrs. G one Bott 
A fter 
t h e c e r e m o n y a w e d d in g b r e ak fa s t 
w a s served at tho P aris L af e to 
re la ti v e s nnd a few friends. 
Mr 
a n d Mrs. B e ll m o r e th en Ion for a 
t w o w e e k s w e d d i n g trip 
to 
De­ 
troit , points In C a n a d a and N i a g ­ 
a r a F alls . T h e y will t a k e up t h e i r 
r e s i d e n c e on E a s t 
On ota 
st re et ! 
u p o n t h e i r r e t u r n . 


IMA I LIAR MIHM ATTON 
Billy Delbert d u g up a s t r a n g e 
fo r m a t i o n o ne d a y tilts w eek at 
t h e top 
of Scaffold 
hill, 
in 
th e 
s h a p e of a piece of yellow sa nd 
s t o n e fa s h io n ed 
s o m e t h i n g 
like 
t h o h a lf of a 
lar ge, 
i r r e g u l a r l y 
f o r m e d po tat o, sliced in two. T h e 
f lat p a r t 
c o n t a i n s 
an 
o p e n in g 
s h o w i n g th© s t o n e to he hollow 
u nd 
t h r o u g h 
w hich 
s o m e 
fern s 
h a d g r o w n a nd b e c a m e pe tri fied 
Thor© a r e t w e n t y or t h ir t y s t e m s 
In t h o h u nc h a n d t h e f r o n d s a re 
still a tt a c h e d , 
r e s e m b l i n g c o ar s e 
hairs . 
Th© 
sterna 
h ad 
g r o w n 
t h r o u g h t h e rock a n d w e r e b r o k ­ 
en off on th© ou tsi de. T h e g r o w t h 
o c c u r r e d w h e n t h e s a n d wa s soft, 
a n d tile process 
of 
p e tr if ica ti o n I 
m u s t h a v e oc cupied a very long! 
pe rio d of t i m e 
T h o 
petr ified 
g r o w t h , p r e s e r v i n g so perfe c tl y Its 
n a t u r a l a p p e a r a n c e , 
m u s t 
h a v e 
s t a r t e d at t im e w h e n t h e c o u n t r y 
pr e s er v e d a fa r differ ent a p p e a r ­ 
a n c e from w h a t It doe s now. 


HEAT WAVE 
Y e s t e rd a y was t h e h o t t e s t day 
of t h e season, 
t h e 
t h e r m o m e t e r 
r e g is te r in g over HO Iii t h e s h a d e 
. . 
I a f t e r t h o noon h o u r 
De spite t h o 
prove d, a f t e r se vera l te s ts to 
. 
, 
. 
, 
. 
_ 
, 
, 
. , 
_ . 
. . 
r a i n s we h a v e h a d t h e forest a r ­ 
ba I m p r a c t i c a b l e 
~ 
“ 
ens t h e 
old 
c u t t i n g s 
a r e 
very 
dry a n d t h e d a n g e r of d e s t r u c t i v e 
! forest fires is I m m i n e n t 
O n e llt- 
. 
j tie s p a r k will s t a r t ono lf It lig ht s 
] In t h e r i g h t place. 
gas j 
__ ____ 
T H E ( 'H 1 1 H MIES 
A Lthodlst Church 
.. 
T. 
S u n d a y school will c o n v en e at 
H e n r y M j l H o n . H e n r y K . n r a s 
0 .cl0rk 
0 „ r m#Mo: r w M r d 
a n d L m l l Ma kl w e r e a r r e s t e d by 


lug of t h e plan t occaaloned by tin 
i n s t a l l a t i o n of 
t h i s e n g i n e occu-i 
pled m u c h tim© a n d cau s ed u n ­ 
e x p ec te d delays. 
T h is w©**k 
e n g in e w a s t a k e n o u t a nd a 
e n g i n e la now b e in g installed. 


VIOLATORS CATGUT 


MIN ISI NG HH I KFS 
In t h e q u a r t e t n u m b e r in th e 
C h i l d r e n ' s 
Day 
p r o g r a m 
at 
t h e 
Me th odist c h u r c h 
next 
S u n d a y , 
o n e chang© h a s been 
m ad e , th e 
s u b s t i t u t i o n of t h e n a m e of Mrs. 
M ad e li n e F l o r e n c e for t h a t of A l­ 
fa Mellln, wh o will not he able 
to a p p ea r , a s pre v io u s ly a n n o u n c ­ 
ed. 
Mr. 
A 
A. Mellon 
a n d 
ba b y 
lea ve t o m o r r o w for Jeffer so n City, 
Iowa, a n d o t h e r p o in ts in t h a t r e ­ 
gion for a visit w ith f r i e n d s a n d 
relatives. 
T h e y will 
be 
a b s e n t 
a b o u t t h r o e w eek s 
So fa r t h o t o u r is t traffic 
bas 
been l ig h t e r t h a n In a ny p re v io u s 
y e a r at a s i m il a r ti m e . 
A few 
t o u r is ts h a v e been re ce ived a t th e 
c a m p on I>ake S u p e r i o r a n d o c ­ 
cas io na ll y t h e r e h a s be en a c a r or 
t w o at th© c a m p 
n e u r t h e ball 
p a r k wh ic h last y e a r w a s u n d e r 
t h e m a n a g e m e n t of t h o D e v elo p ­ 
m e n t Club 
G. S h e r m a n Collins, c a s h i e r of 
th© N e g a u n e e F i r s t N a tio n a l, wa s 
h e ro to a t t e n d lh© f u n e r a l of I.. 
A 
W h it e , Sr., W e d n e s d a y a f t e r ­ 
noon, 
Mr. a nd Mrs 
G eo r g o L a w e s of 
Gr een Bay w e r e vi si to rs h e r e yes 
ter dav. 
Georg© E. Bishop, of t h o IT. I*. 
D e v e l o p m e n t B u r e a u , w a s in th e 
city y e s t e r d a y on bu siness. 
Hall© 
W u u n a n o n , s e c r e t a r y of 
t h o L i m e s t o n e 
t o w n s h i p 
school 
distric t w a s In th© city y e s t e r d a y 


36 DIPLOMAS 
ARE AWARDED 


Msgr. Jacques (lives Fine 
Address on Chris­ 
tian Training1 


Ch rist ia n Education, th© F o u n d a ­ 
tion of a l a s t i n g Civilization” was 
tin* subject of an inte nse ly in te r 
“sting ad d res s delivered by the Rt 
Rev 
M*gr 
It 
G. J a c q u e s at th e 
comtnenc©ni< nt ex ercise s of tho St 
J o s e p h high school last night 
Msgr J acq u es em p h a si ze d that in 
this m a t e ri a istle age th e need for 
spiritual tra in in g of youth is b e c o m ­ 
ing increasingly i m p o r ta n t 
Purely 
ac a d em ic training, with no attern 
lion to the religious side, does not 
a d eq u a te ly pr epa re youth for Ufo, 
he said 
For giving both types of e d u c a ­ 
tion, th© parochial school is a d m i r ­ 
ably fitted, this fact being proven 
bv th*1 excellent type of s tu d e n ts 
that a r e developed in such eduea- 
i Conal 
Institutions, 
Mfigr. 
J acq u es 
explained, 
lie 
pointed 
out 
th at 
g r a d u a t e s of the parochial schools 
ar© giving good ac co u n ts of them- 


on b u s i n e s s co n n ec te d 
with 
th e 
a p p r o a c h i n g election. 
Matt Tom 
ac Is th© only c a n d i d a t e for tr u s 
tee. 
H e is r u n n i n g for th© office 
of p r e s i d e n t of t h e bo ard. 
Mrs. C a t h e r i n e Gage of M a n is­ 
t i q u e is at th© h o m e of Mr. and 
Mrs. J a c k Ry an, h aving been s u m ­ 
m o n e d on account, of t h o critical 
illness 
of 
lier 
d a u g h t e r . 
Mrs 
R a lp h K in g . 
H e r h u s b a n d , also. 
is d a n g e r o u s l y ill ut N e w b e rry , at 
th© h o m o of 
bis 
sister, 
Mrs 
Cb a r le s B u r n s 
C h ief As si st an t W a r d e n Vizena 
will r e t u r n h o m e t o m o r r o w from 
an official t o u r of th© w e s t en d of 
lh© p e n i n s u l a a n d will t h e n go to 
L a n s in g t o .-onfer w ith m e m b e r s 
of t h o d e p a r t merit. 


>o i v ©k in the busin ess and prof* 
sioiml world, no m u t t e r how keen 
tho competition. 
T h t> 
c o m m en ce m en t 
exert is©* 
were, 
themselves, 
beautiful 
and 
deeply 
impressive 
T h e * pr o g ram 
opened wi;h the c u s t o m a r y p ro c es ­ 
sional, the c an dida tes for g r a d u a ­ 
tion taking their p ace s with th© 
Jun iors 
and 
lower cla ss m en, t h e 1 
girls in school uniform, f o rm in g an 1 
hono rary ©sn rt, a n d tak ing p a rt in J 
the school present ati on. 
T h e S e n ­ 
ior orch estra played 
th© 
Proves | 
sionul, by J 
s. ZanuHiiik 
Following 
t h © 
C o m m e n c e m e n t I 
Od© was Kipling's Recessional, by i 
high school (horns. 
P r e s e n tatio n 
of diplomas by Rev. F a t h e r Ironist 
Bertrum!, O. F 
M , foil 
the awarding of honori 
J exerc ises closed 
with 
the 
R©c©s 
j adonai, the Senior o r c h e s t r a playing 
Th© thirty-six s t u d e n ts 
who re 
I ceived diplomas ar© 
J u n e Aliinghuni, 
Ethel 
Hawden, | 
Ethel Beauchamp, Ijavern© Beery. I 
I Leon a 
Btohler, 
Ileonard 
B r y s o n . ; 


I (’a t h e r i n e 
Oholett©. 
E d w a rd 
(’or I 
coran, Gonevive De Ora nd 
Clem ons] 
I Fish. Burleson 
Fifzharrls, 
Alfred 
i ['rasher, 
Raymond 
Gauthier. 
Ed 
mum! Godin, Howard Groleau. Je a n 
I ©tie H a n r a h a n . William H a n r a h a n . 
j Clyde H i m , Robert H im , Neil I«i 


Harvard arid Yale 
To Meet On Hirer 


New Lon d o n , J u n o IS (ZP) 
A 
confid en t 
H a r v a r d 
u ni ve rs ity 
row and a d e t e r m i n e d Yale eight 
toda y e n d e d a lm o s t n i n e m o n th s 
of 
p r e l i m i n a r y 
toil 
a n d 
re ti r e d 
to th eir n e ig h b o r i n g q u a r t e r s to 
a w a i t th© 
w o r d 
t h a t 
will 
s t a r t 
t h e i r 6 9t h d u a l r e g a t t a 
H a r v a r d will c o m e d o w n to it:- 
T h a m e s river s t a k e b o a t 
to n ie r - 
row n ig ht as th© seaso n s only u n ­ 
d efea te d crow find th© f a v o ri te to 
de feat a Yale eight t h a t ha- m n d i 
a gall a n t 
re co very 
a f te r 
being 
(>d with I h u m il i a t e d bv C o l u m b i a a nd C o r ­ 
an d the neli. 
Th© 
C r im s o n h a s not h a d 


j Fav©, M arjorie Igvtigenfeld. Lucille 
Lantz, Martina Ixirltz. Hurry 
Me- 
I nard, F e r n Minor F lo r e n ce O ’Don 
I nell. 
Cora 
Peltier. 
Lloyd 
Peltier, 
I Robert R«wlgers. ('lair St 
Pierre, 


I Emil Schmidt. F ern Stacy, Flo rence 
Stelnme tz, V e r n a S fo rk e m er, Mar 
ion VanL lster, W alter Zoelln©r 
T h e au dito rium of th© si hool w as 
beautifully d eco rate d for the o n a 
sion In flowers and fe rns a tt r a c t iv e ­ 
ly a r r a n g e d 


a r o w i n g vi cto ry «in©© 1927. 
N o th in g m u c h is k n o w n a b o u t 
e i t h e r crew 3 ab ili ty 
f o 
w e a t h e r 
f o u r miles of ra ing 
H a r v a r d ’s 
only 
test (am*- w h e n P d e f e a t e d 
th© Navy, thl 
week s v icto r s a t 
P o u g h k e e p si e, in a s h o r t r a c e last 
m o n th 
at 
P h i l a d e l p h ia 
C o a r b 
Chari!© 
W h i t e d »'* 
eig ht, 
h o w ­ 
ever. has pr ove d t h a t lf poss esses 
p o w . r an d dr iv e 
a n d , 
f u r t h e r ­ 
more, it enjoys t h e a d v a n t a g e of 
' 
Ing kept 
In tac t 
all 
se aso n . 
Yale 
w h h h 
. -ems to b© h i g h ly 
polished and 
sk il lful 
as 
m o s t 
leader -c oa ched crew s , 
ha s 
been 
hake!, up f r e q u e n t ly 


This Morning 


Try a 
lull breakfast 
.'10c-350-40c 


a 
delicious 
c o m b i n a t i o n 
appet izi ng m o r n i n g food s 
HOYLER’^ 
IHA 
IU AOM 


I TERRACE 
GARDENS! 
DANCE 
Saturday Nitfht 
SC ll ll MANN- 
ECKHARDT 
ORCHESTRA 
9 : 3 0 to 1:3 0 
Ad m. 
$1.0 0 
E x t r a 
Lady 
F r e e 


I 


Officer D. M. N a s o n of Big 
Bay 
a n d Officer E m i l H u ik k llu of Ne-; 
gaunr w la s t W e d n e s d a y a f te r n o o n 
a n d t h e y w e r e 
a r r a i g n e d 
b e f o r e 
Ju s ti c e W a l t e r s 
y e s t e r d a y 
on a 
c h a r g e of v i o la t in g th© fish law,: 
t h a t Is, c a t c h i n g pik e ou t of S a ­ 
tee n Mile l a k e w i t h aet lines 
T h e y ) 
p lea d ed g u i lt y a n d euch was fined) 
$25 a n d costa, e ac h f i n e a n d cost 
a m o u n t i n g to 
$ 3 2.9 0, 
or 
they 
w e r e given 
th*' 
a l t e r n a t i v o 
of) 
s p e n d i n g 30 d ays In 
t h e 
co u n ty 
jail. 
K a n g a s p a id hln fine and 
t h e o t h e r two w o re c o m m i tt e d . 
F o r s o m e t i m e past t h e r e h a v e 
been m o n y c o m p l i m e n t s a b o u t Il­ 
legal f is h in g in Six te en Mile l a k e 
a n d , a c t i n g 
u p o n 
i n f o r m a t i o n , 
C hi ef 
A ssistan t 
V iz en a 
se n t th© 
a b o v e n a m e d w a r d e n s to t h e luke 
to I n v e s tig a te w ith t h e u bov e re- 


10 o ’clock 
O u r mot 
for C hr ist . 
At 1 0 : 4 5 th e 
C h i l d r e n ' s 
Day 
p r o g r a m will be p r e s e n t e d by t h e 
S u n d a y school cla ss 
u n d e r 
t h e 
d l r e c t' o n of Miss F r e d a S c h w a r t z , 
a ss is te d by Miss B e n lt a V lc k m a u . 
E p w o r t h 
l e a g u e 
m e e t i n g 
ut 
6 : 3 0 o ’clock. 
E v e n i n g se rvice at 
7 : 3 0 . 
P a r e n t s w ish in g t o 
h a v e t h e i r 
c h il d r e n baptiz ed, 
pleas© 
brin g 
t h e m to t h e m o r n i n g service 
J a m e s R o b e rts , M in is ter 


First. Crealot«*r| a n ( ’L u r c h 
M inister, H e n r y T. B r o u g h a l l 
S u n d a y school a t 
ton 
o ’clock. 
T h e r e ar© classes for all ages. T h e 
Bible class will bo t a u g h t 
next 
S u n d a y by Bort Fix, of M l n n e u p -I 
oils, rece ntly g r a d u a t e d f r o m t h e 
N o r t h w e s t e r n 
B ible 
T r a i n i n g J 
school 
Let no t t h e flue w e a t h e r 


Friday Specials 
I 


Fresh Whitefish, lh. .... 
Fresh I^iike Trout, lh. 
Pink Salmon, ran ___ 
Can Shrimp - 
__ 
Oysters, can __ 19c and 
2 Cottage Cheese____ 
Fresh Eggs, dozen__ 


Fresh B utter, lh _________ 
* I 0 lbs. S u g a r ______________ 
fj|3 ca ns T o m a t o S o u p 
____ 
Si 3 cans V. C. P o r k & Beans 
k| 2 ca ns S p a g h e t t i __________ 
I;; 3 c an s T o m a t o e s __________ 
*! s '-ans M i l k ___________ 
©3 cans P e a s ________________ 
< i 
2 3 cans C o r n _______________ 
TArge Bottle C a t s u p _____ 
No. J h i ca n P i n e a p p l e __ 
>'o. 2 (4, ca n P e a ch e s 20c, 


Strawberries, q t . ___________ 
5 lbs 
Ne w P o t a t o e s _____ 
2 b u n c h e s C a r r o t s _______ 
3 b u n c h ca R a d is h e s , 
O n i o n s ---------------------------- 
3 C u c u m b ers_____________ 
Head L e t t u c e _____________ 
T o m a t o e s , lb. ____________ 
3 lb*. B a n a n a s ____ 
\ 
\ 
' 


17c 
25c I; 
I 5c i’ 
19c 
29c 
25c 
20c 


2 3 c 
5ftc 


2()c 
IWR 


a s e 
27 c 
arte 
27 c 


27c 
i n c 
anc 
anc 


20c 
aoc 
i n c 


t o r ; ; 
IOC 
l o c I: 
inc 
anc 


F. J. McGovern 


n o STK PH E NHO If AVA. 


raO H A 799 


Imagine Your 


E m b a r r a s s m e n t 


W H E N 'it X J ’V E B E E N 
^ 
' 


S H IP W R E C K E D <o D A Y S 
/ 
A 
f f 
AND YOUR STRANGE FRIEND/ ' * A 


S T IL L IN S IS T S Y O U L O O K 
I' 


G O O D E N O U G H T O E A T 


/■Y r 


IMAGINE YOUR RELIEF when 


you discover that the expense of 


a refrigerator will eat into your 


savings much less-if you buy at 


Escanaba Motor Go. Exception­ 


al values. 


S U I T S 


That offer a new 
sta n d a rd of value 


X'ever b**for©> luxve milt** like tin'©*' 
boen often©*! f o r t w e n t y - f i v e dol­ 
lars. 
I n ('oiiHtructlon, sty le, tit, c u t 
a nd fliH'iKWH o f f a b r i c th ey a r e 
Un' ©qual of a n y $ 8 5 . 0 0 t o $40. 00 
sulta . . . a n d (h e y conus til t h e 
latent s ty le!, f a b r i c s a n d pattern*. 
T h e m a r e t h e m u c h d e s i r e d B u r ­ 
gundy s a n d Groom*. 
Alw* a wide 
selec tio n In r i c h n e w T a n s , Grey*, 
a n d B l u e s a t 
$25 


With 
Two 
Pants 


Sunday Is Fathers’ Day 


A n e w T ie is ulw aya a m o st a c c e p t a b le gift a n d h e ’ll be 
Kure to be p lea se d w ith it if it c o m e s f r o m H IS S T O R E 
Select f r o m t h e n e w e s t p a t t e r n s In 
Grenadines 
Shantungs 
Jacquards 


Grope Foilles 
Foulards 
Moires 


$ 1 .OO 


F I L L I O N ’ S 


920 Ludington St. 
I). VV. Gustafson Owner 


Escanaba M o to r Co. 


Today and Saturday 


Last Two D ays 


This Special Cleaning- Offer 


Women's 
Dresses 
Plain or Pleated 
Coats 
Plain or Trimmed 


Men's 
SUITS 
Topcoats 
AND 
Overcoats 


Dry Cleaned and Pressed 
O N E D O L L A R 


Nu-Way Cleaners 


1209 Ludington St. 
Phone 1051 
Gladstone Branch—Gladstone Steam 
Laundry—Phone 61 


Sheer Summery 
Frocks 


Alluringly Styled-- 


Attractively 
Priced— 


Fresh 
from 
their 
tissues 
come these summery frocks— 
The quality of the fabric and the 
rightness of the styles find high 
favor with well gowned women. 


Voiles at 
Printed Chiffon 


. 4 5 
$ 9 .75 
and 


D e lig h tfu lly d iff ere n t In fa bric a n d style 


from f o r m e r showingH a r e th©ne new voile 


f r o c k s In p l e a s i n g p r i n t s 


N o t h a r d to fi n d t w o or thro© t h a t a r e 


e u r o to uppeal. 


$ 1 6 
.50 


Seldom h as a n y nunaon 
b r o u g h t 
I yr* 
su ch p lea si ng st y les 
such 
fa b ri c 
b e n * 
a n d th e c o m b i n a t i o n proves l r r M t s t a h l • * 
e v er y w o m a n in fi**'irch of A f t e r n o o n 
Semi f o r m a l F r o c k s 


L9re 


t k s r e k a 
Grill th* 
» w m y - 7o 


b e c h a r m i n g d,. 


w i t h . l l u e n e 


r u f f l y l a c e 


Blouses 


I re liary a i ti I*riced 


$ 1 .3 9 


They’re 
pure 
white, of 
course because ( hanel decrees 
white laces for Spring. 
When you see them you can 
picture such neckwear being 
priced much more than 
95c 
set 


Several styles with extra 
long cuffs for your short 
sleeved dresses. 


SloeveleHs a n d long alcoved style* ar© In c lu d e d ii 
thin of fer ing 
L in e n s a n d silk p r i n t s u re t h e fabr ics 
Each a new o u t s t a n d i n g nfvle fiucc©B« anil pr h > 
bn 
been lo w ered for th© J u n e Sal©* 


S E C O N D F L O O R 


Munsing Wear 


Pajamas 


Of Rayon — In \ c w S ty le s 
$ 2 .95 


T’n p a c k e d for t o day '* s e l l i n g 
a r e 
the*© 
s m a r t l y 
d if f er e n t 
p a j a m a * 
of 
R a y o n 
a s 
f a s h i o n e d 
by 
M nutting 


You do n o t need te llin g • f t h e i r u u p o r l o r l t y — You 
re c o g n i z e it In s ta n tl y 
S u p p o s e you see t h e m t o d a y . 


'LAUERMANN FOR SWIM SUITS'’ 


IS A S 
E S T A B L IS H E D B A CT 


Because of the superior quality— the smooth fitting styles 
—the reasonable prices— 


MUN SING WEAH, SPA L D IN G , P E L T O N 
A 
Three manufacturers who know how have built for par­ 
ticular women these .splendid garments— 
In the water or on shore you may be sure you are rightly 
garl>ed if you choose from this showing— 
$4.85 $5.25 
8(J.85 


PAGE FO L^ 
T H E 
E S C A \ 
A F. A 
D A I E Y 
P ft E S S 
F R I D A Y , J U N E 1 9 , 2 9 3 1 . 


T h e E s c a n a b a D a il y P r e s s 


▲ M o ra in e N rw n p ap rr P u h lish ad 
D aily F jr a p t 
M onday hy 
T h* E scan ab a D ally Pr«*» C om pany, Inc 
J O H N P . N O R T O N , P r e a id m t and (irn e ra i M anager. 
Offtc* HOO 602 U u d in s U n Bt. 
TH E ^MELODY GIRL 


(B y N EA S arvic*! 
b y R U TH D E W E Y G R O V ER 


En ta rad 
aa 
S econd 
Cia** m a tte r 
A p ril 
4, 
HOV. 
at th* p-wlolTlc* at 
R acaaaha, 
M ichigan, n n d a r th * A ct of M arch 2. 1870. 
V rtn h a r of T ha A asociatad D r cai I eased W ire New* Service* 
Th* A ssociated P ress is saclu siv ely r n titic d to th# us* for p u b lic a tio n of si! new s 
d isp atch n crw litad lo it or not o th erw ia* cred ited in this p ap er, and also Chs lossl 
news pn hi is hod t b eret n. 


I pear ed 
t he 
g r e a t e r 
g r e w 
he r 
ala rm . 
T h e y 
all 
w o u l d 
be 
a r ­ 
res te d' 
E v e r y o n e 
w o u l d 
k n o w 
! 8ho.:d been In t h e pe rk w i t h Der 
rv. 
Gaylord w o u l d n ’t f o r g i v e he r 
an d the w h o l e t o w n 
w o u l d 
rock 
wit h scand al . 


‘Looking Backward' 


inn C h a r b o n n e a u of 
Flat 
R o c k 
Aero s u c c e s s f u l iu p a ss i n g t he re­ 
l e n t e i g h t h g r a d e e x a m i n a t i o n . 


A 
•June 
Ii), 
i D i i 
m a r r i a g e 
lic en se ha- b e e n 


Tbs D aily P re s s is th* only doily p s iw r r r n 'o d In sn exclusive field of 50.00*) 
pcvpnlation. 
cow ering 
D elta, Sr h o o t* -a ft 
an d 
K ' k ' T coonties th o ro u g h ly 
w ith branch 
oilier* and c a rrie r sy stem s in M an istiq u e. G ladstone. M unising and N ew berry. 
A d v ertisin g r a ta ca rd s on a p p lic a tio n 


416 L exington 
A v en u e. New 


S u b sc r ip tio n 
, 


R a te s 


M em ber M ichigan I a a g u s o f H<*»je D ailies 
N atio n al A d v e rtisin g R-->r«»cn a liv e 
S C H E E R E R , INC. 
Y ork. 
VS E 
W a s te r D rl»«, iThlcsgn. 


D aily by c a rrie r, per week 
D aily by c a rrie s , per year fin ad vs nos) 
D aily by m a il, per re a r Ila adv en ae) _ 


lh* 
I 1 OO 
I I H 


a 
ViGhaf 


E D I T O R l A L 


A NEW KIND OF CHARITV 
IT IS a l o n g ti m e 
since 
tho 
n e w s p a p e r s h a v e prin ted a n y t h i n g 
m ore In t e r e s t i n g tha n the re ce nt 
story of t h e m i n i s t e r in B i r m i n g ­ 
ham. Ala., w h o Is co n d u ct i n g 
a 
sort of I n f o r m a l tr ade scho ol 
to 
en able u n e m p l o y e d coal m i n e r s to 
support 
t h e m s e l v e s 
and 
t h e i r 
f a mi li es w i t h o u t d e p e n d i n g on t h e 
mi nes 


A lot of t h e co a l m in e rs in A l a ­ 
ba m a will 
n e v e r get their 
j o b s 
back, d u e 
to c h a n g i n g e c o n o m i c 
c o n d iti on s w h i c h will ke ep m a n y 
m i n e s p e r m a n e n t l y clos ed. 
Ho t h e 
Rev. W i l l i a m T 
M o rg a n tuts m a d e 
it his b u s i n e s s to train t he se m e n 
for ot h e r 
jo bs. 


He got frit lids to h elp him bu> 


a fa rm , o n w h i c h h e is t e a c h i n g 
s o m e IBIO m i n e r s h o w to b e c o m e 
fa rm e rs 
a n d , 
i n c i d e n ta l l y , e n a b ­ 
ling t h e m to g r o w food for t h e i r 
families' w h i l e t h e y learn. 
O t h e r 
me n are b e i n g t a u g h t n ew t ra d es 
-carpe ntr y, a u t o repairing, p o u l ­ 
try h u s b a n d r y a n d so on. 
E v e n t u a l l y , t h e minister h o p e s , 
all of t h e s e m e n will be abl e 
to 
earn g o o d 
l i v i n g s , even 
if 
t h e 
m in e s n e v e r reopen. 
T h e i n t e r e s t i n g thing about all 
this is- t h a t h e r e is a m in is te r w h o 
has f ou n d a new 
m et h od of 
a p ­ 
proach to t h e old p rob lem of c h a r - ; 


By. 
A gr ea t m a n y m in is te rs a n d a 
great m a n y c h u r c h o r g a n i z a t i o n s 
have d o n e n o b l e wo rk in r e l i e v i n g 
distress a m o n g t h e poor. But tilts 
m a n h a s t a c k l e d the jolt f r o m a 
n ew a n g l e 
an a n g l e that h a s o n l y 
recent ly 
b e c o m e app arent 
to 
t h e 


m o d e r n w o r l d 
H e h a s hit u p o n the si m p l e , o b ­ 
viou s f a ct t h a t charity, by It s el f, 
is not e n o u g h . 
Yo u c a n g i v e free soup and f r e e 
bods t o h u n g r y m en In t i m e <>t d e ­ 
p r e s si o n , but y o u do not, t h e r e b y , 
do a n y t h i n g to 
get t h e m out 
of 
their p r e d i o n merit. 
You s t a v e o f f 
s t a r v a t i o n , y o u prevent d e a t h by 
e x p o s u r e , 
a n d t h a t Is very f i n e ; 
but t h e 
p r o b l e m r e m a i n s us bad 
as ev e r , 
a n d 
w h e n 
the n ext 
d e ­ 
pres sio n 
c o m e s 
a r o u n d 
you 
will 
h a v e it a ll l o d o ov er a ga in . 
Tiiis A l a b a m a pa sto r is t r y i n g 
to m a k e s o u p l i n e s a n d fr ee l o d g ­ 
ing h o u s e s u n n e c e s s a r y . 
I n s t e a d 
of s p e n d i n g 
his t i m e a n d m o n e y 
in f i l l i n g 
e m p t y s t o m a c h s , 
h e 
is 
tr y i n g to m a k e it p oss ib le for t h e 
p o s s e s s o r s o f e m p t y s t o m a c h s to 
fill t h e m b y t h e i r o w n e f f o r t s 
E v e n t u a l l y , 
n o 
do ub t, 
all 
of 
our r e l i e f w o r k will c e n t e r m o r e 
and 
m o r e 
a b o u t 
that o n e p o i n t. 
Ch a r i t y is not e n o u g h . 
So ot ie r or 
later it m u s t l ea rn h o w to p r e v e n t 
d i st re s s a s w e l l as ho w to r e l i e v e 


it. 


T h e s t a t e la w p r o v i d e s a penal 
ty 
for t a k i n g 
f a w n s 
f ro m 
t he 
w o o d s t he s a m e as h u n t i n g d ee r 
out of se a so n . 
N o m o r e p er m i ts 
are g r a n t e d to i n d i v i d u a l s to k e e p 
d ee r in ca p t i v it y , t h e p ub lic p a rk s 
Ie ilia the o n l y p l a c e s that are per- J t 
mi ff ed to l u n e d e e r for ex h i b i ti o n 
pur po ses . 


Close call: 
lag a bid at 
A 
an 
S c o t c h m a n 
a u c t i o n . 


rn a k ­ 


in t ry in g t i m e s t h e r e is no claps 
d is ti n ct io n 
t h e r e 
ar e 
t he 
idle 
pool as vvt ll ms t lie idle r i h 


P 
se r v e s 
c u s t o m e r in 


ran t said. 


m e 
the 
ri gilt 
a ut oiuat 
ii s 
re 


T h e Ie 
to rs pre! 
pay day. 


i d i n g rol e t ha t most 
•r is t h e o n e t h e y get 


the 


I a ll 


a e ­ 
on 


Laugh 
arid 
t h e 
wo rld 
l a u g h s 
with you. 
Cry a n d y o u jus t s i m ­ 
ply ruin yo u r m a k e u p . 


A 
t n 
H o l l y w o o d 
cd 
her 
f i n g e r s 
for 
wi n Ii Is r a t h e r a h th 
(D uple of s t a g e h a n d s . 


has I nsur 
$ I no.Odd 
price for a 


A new ‘‘r o b o t ” m e c h a n i c a l m a n 
s m o k e s ciga rs 
W h e n on e is built 
to pick a s h e s o f f tile parlor c a r ­ 
pet. that will be n e w s . 


W h e n d a d 
icros s with th 
s u m m e r g o w n , 
t u l e s a pock 


It 
i s n ’t 
u n ti l 
a f t e r a 
m a r r i e d that lie b e g i n s 
t he e x p r e s s i o n t h a t it ii 
mall w h o p a y s a n d p a y s 


C H A P T E R X L I V 


“ G A Y L O R D ! ” 
T h e n a m e , 
nu 
Ir en e 
utt ere d 
It. 
r a n g 
o u t 
with 
a t er ror that w a s t h e m o s t g e n ­ 
u i n e e m o t i o n 
D err y 
h a d 
e v e r 
h ea rd her voice. 


As Ga t lord s car n e a r e d 
t h e m 
I re ne not on l y f ea re d h i m phys! 
rally hut saw all c h a n c e o f a re­ 
c o n c i l i a t i o n with h i m f a d i n g for 
ever. 


Derry sat q u i te st il l b e s i d e her 
an d lf s h e t h o u g h t a b o u t h i m at 
all it w a s to a s s u m e t ha t h e wa s 
f roz en with fear. 


On t h e c o n t r a r y t h e y o u n g man 
sat s I ill b e c a u s e he w a s n o t afr aid 
a n d b e c a u s e he did not k n o w w h a t 
to do 
G a y lo rd d r e w up a l o n g s i d e t h e m 
and J a m m e d t h e car's b r a k e s with 
a f or ce that se nt h i m s k i d d i n g i n ­ 
to 
t he r a n k e d 
s n o w 
at 
t h e side 
of the road 
B e f o r e t h e car had 
c o m e to a sto p he had f l u n g open 
tile d o o r at 
ills s i d e a n d sp ra n g 
out. 
De rr y did not wait for h im 
Sud 
d e n l y 
h e 
f o u n d 
i n a c t i o n 
in 
th" 
fac e of 
this wild 
m a n not at all 
his li k i n g 
He t o o s t e p p e d out 
Int o file road 
He 
w a s d i re ct l y 
in fro nt of G a y lo rd a n d iii a n o t h e r 
in st a n t t h e y st o o d f a c e to fa ce 
“ So i f s y o u ! ” G a y l o r d rasped. 
“ I'm g o i n g to k n o c k von Into (lie 
m i d d l e of next 
w e e k ” 
“ Yon an d w h o e l s e ? ” Derry re­ 
to rte d 
Ga f i o r d d re w ha ck his fist and 
th e n 
s u d d e n l y 
d r o p p e d 
it. 
He 
l o o k e d past 
De rr y to Ire ne , t he n 
a g a i n to Derry. 
“ W h o ' s 
r e s p o n s i b l e 
for 
t h i s ? ” 
he a s k e d curt ly. 
Dcrr v was tired of tieing thrust 
i n t o tile role of a 
h o m e b r e a k e r 
and w a s in no m o o d to list en to a 
re p e t i t i o n of G a v l o r d ’s r e m a r k s on 
a f o r m e r o cc a s i o n . 
“ W h a t a b o u t it''” be c h a l l e n g ­ 
ed. 
" Y o u ’re p e t t i n g 
Ir en e back. 
T h a t o u g h t to s a t i s f y y o u . ” 
G a y l o r d ’s g a ze s n a p p e d b i c k to 
I r e n e ’s b l a n c h e d c o u n t e n a n c e 
S h e I 
c p u l d 
not 
l oo k 
a w a y 
and 
u n d e r ) 
h e r 
h u s b a n d ' s s c o r n f u l 
s c r u t i n y : 
sh" bo gan t o fl u s h 
ID* 
t u r n e d 
back 
to 
Derry 
“ Y o u ' r e m i s t a k e n . ’' G a yl or d said 
cootp- 
“ Y o u m a y ko* p w h a t you j 
t o o k . ” 
"S or ry I c a n ’t o b l i g e v o n . ” D e r -1 
tv 
said 
w i c k e d l y 
‘Tile 
y o u n g 
l ad y p r e f e r s a m a n with m o n e y . ” 


G A Y L O R D s h o w e d his su rp ris e. 


“ What do you m e a n ? ” h e a s k e d . ; 
“ Doesn't *he k n o w ? ” 
• [ was a b o u t to tell h e r w h e n 
von came a l o n g , ” D e r r y e x p l a i n e d . 
Gaylord 
w hir led 
to 
Ir en e. 
"Is ; 
that t r u e ? ” he d e m a n d e d . 


“ Is wh at t i n e ? ” t h e girl a s k e d 
"Didn't 
yo u 
k n o w 
D e r r y 
w a s 
in with th" p eo p l e w h o s t r u c k oil 
this m o r n i n g ? ” 


“ Str uc k 
o i l ? ” 
Ir ene 
r e p e a t e d ! 
vaguely. 
Gaylord l a u g h e d . 
"I s e e 
y o u 
didn't k n o w , ” he said w i t h e r i n g ­ 
ly 
“ Y o u r f u t u r e h u s b a n d is 
a i 
bud di n g m i l l i o n a i r e . ” 
“ N e v e r m i n d that 
f u t u r e hun - i 
hand b u s i n e s s . ” Derry cut in 
"I 
| w o u l d n ’t h a v e her if 
” 
“ W h y , 
you 
c o n t e m p t i b l e 
! s n e a k ! ” 
G a y l o r d 
cried 
a n d 
t h i s , 
t i m e his fist shot f o r w a r d to 
a 
g l a n c i n g m a r k on the s i d e of D e r ­ 
ry’s b l o n d h ea d . 
“ You t h i n k you can get o f f l i k e 
that, 
d o 
y o u ? ” 
G a yl or d 
r a g e d . 
I “ Y ou 're g o i n g to t a k e y o u r m e d i ­ 
cine -Hid 
III se e that y ou get 
it 
too! ” 
“ W h y . d a m n y o u ! ” D err y , h n l f- 
' c r y i n g w i t h r a g e st ru ck ba rk. “ I ’ll 
s e c 
you 
bo th 
In 
hell 
b e f o r e 
I ’ll 


j m a r r y h e r . ” 
' T o m e on and f i g h t . ” G a y l o r d 
ur g e d a l t h o u g h De rr y w a s fitrbt- 
!ng a n d f i g h t i n g we ll too. 
“ I’ve 
been 
w a i l i n g 
for a 
c h a n c e 
to 
k n o c k y ou o f f t he e a rt h . 
P o m e 
I on an d ta lie i t ! ” 
T h e y t o r e at each o t h e r w h i l e 
I Ir en e sat 
w a t c h i n g . 
But 
it 
w a s 
I no' t h e s p e c t a c l e of the t w o m e n 
. f i g h t i n g that filled h er wi th h o r ­ 
ror 
It w a s flip t h o u g h t o f h e r 
o w n p o si t i o n . 
N o w 
s h e ’d 
lost 
both 
Gaylord 
and D err y, and b ot h of t h e m w e r e 
I rich. 
All 
that 
r e m a i n e d 
to 
h e r 
I w a s T o m m y . 
S h e w o u l d n ’t e v e n 
I h a v e t h e 
m o n e y 
G a y l o r d 
h a d 
; p r o m i s e d 
as a s e t t l e m e n t 
a n d 
lf 
h e w a n t e d to G ay lo rd c o u l d di s- 
J g r a c e her f o r e v e r 
M a y b e if h e ga v e D e r r y a g o o d 


I b e a t i n g that 
w o u l d 
s a t i s f y 
h i m 
a n d 
he 
w o u l d n ’t 
wa nt 
to 
b r i n g 
bls n a m e i n to t he d i v o r c e 


I 
S h e s e a r c h e d her m i n d f o r s o m e 
' e n c o u r a g i n g w o r d to 
t h r o w 
to 
G a y l o r d 
( h o w D er r y w a s 
f l g h t - 
; i n c ' * 
to s h o w that in a c r i s i s it 
w a s h e s h e t h o u g h t of w h e n s h e 
h ear d a s o u n d d o w n t h e ro a d 
T h i s w a s in d e e d a cr i s i s a n d it 
w a s 
not 
of 
G ay lo rd 
t h a t 
I r e n e 
t h o u g h t . 
It w a s of h e r s e l f ! 
T h e 
n e a r e r t h e m o t o r c y c l e o f f i c e r ap- 


IF S H E c o u l d o n l y get 
a w a y 
s o m e w h e r e ! 
G a y l o r d c o u l d 
p ro ­ 
tect her t h e n a n d h e w o u l d w a n t 
to do it for h i s o w n s a k e . 
Irene did not t h i n k all t h i s o u t 
logically. 
T h e r e w a s no t i m e for 
that 
T h e u r g e for se l f - p r e s e r v a - j n o o n - 
Hon was i n s t i n c t i v e an d i n s t i n c t ­ 
iv ely she f o l l o w e d it. 


g r a n t e d to 
E d g a r 
M a l v i n a Holier bo th 
t o w n s h i p . 


Be na r d 
a n d 
of F a ir b a n k s 


JUST FOK FUN 


Mr. 
a n d 
Mrs. 
E. 
J. 
B e r g m a n 
and f a m i l y o f Ba r k Ri ver m o t o r ­ 
ed t o t h i s ci t y 
y es te r d a y 
af ter - 


Mrs 
S a m u e l 
M c N e e Iv 
of 
D a y ­ 
tona, 
F la ., 
is v i si t i n g her sister. 
Just 
as t h e o f f i c e r d r e w n e a r ! \ | rf5 


F i a n c e , in 
b a r r i n g T e x a s 
nan a n d her g i r l s , e x p l a i n e d 
the y w e r e “ w o r k i n g 
arti sts 
not t o u r i s t s . ” 
T h e 
F r e n c h 


L Y R I C S OE L I F E 


By D o u g l a s M a l l o c h 


roprright 
193 1 hr 
r>ou*l»» 
ll • Borh 


s o m e t i m e 
t bin s s ! 


.av t h e m os t fl attering 


T h e 
cho el 
on rse 


r e a s o n 
a 
Ban Fr a n ci sc o 
i n s t a l l e d ti 
m i n i a t u r e golf 
is to 
( e a c h c h i l d r e n how 
c 
to co u n t. If t h e t o ts t ak e missed 
p u tt s t o h e a r t , t h e y ’ll 
probably 
learn h o w to s w e a r first. 


W e h a v e n ’t s e e n an y clear e x ­ 
p la n at io n of t h e s u r p l u s of woo l i 
iii t lie n a t i o n ’s w a r e h o u s e s 
t h i s ; 
year, but a f te r l o o k i n g over s o n i c I 
of t h o s e n e w 
I OJI 
b a th i n g s u i t s 


that t he 
h a v e o u r 


g irl s ar e 
g u e s s . 


w e a r i n g 
we 


SERVING TOURISTS 


U N D E R t h o s p o n s o r s h i p o f t h e 
resort 
a s s o c i a t i o n 
and 
M i c h i g a n 
S ta t e C o l l e g e , si Mi chigan 
B e t t o r 
T o u r i s t R e s o r t train n b e i n g ru n 
t h r o u g h 
t h e h u m m e r p l a y g r o u n d 
r e g i o n o f L o w e r 
Mi chigan 
t h i s 


w e e k . 
T h e o b j e c t of t he tour is to i n ­ 
st ru ct r e s o r t o w n e r s and t h e g e n ­ 
eral 
p u b l i c 
h o w to bet ter 
s e r v e 
th e 
t o u r i s t s that corno f r o m 
all 


p a r t s 
o f t h e world to M i c h i g a n 
L e c t u r e s a n d d e m o n s t r a t i o n s a r e 
g i v e n by ex p er ts of the stat* 
c o l ­ 
l eg e on 
s a n it a tio n , 
l a n d s c a p i n g , 
l i g h t i n g , 
w a t er supply a n d o t h e r 
c o n v e n i e n c e s for the to ur is ts . O t h ­ 
er I d e a s on * w to m a k e t h e va 
c u t i o u i s t ’s trip 
m ore 
e n j o y a b l e 
are p r e s e n t e d by tourist a s s o c i a ­ 
tio n 
e x e c u t i v e s 
and 
p r o m i n e n t 
s u m m e r re s o rt m an a g e rs 
T h i s 
spec ia l 
d e m o n s t r a t i o n 
tr a in 
s h o u l d 
prove of 
i m m e n s e 
b e n e f i t t o t he lower M i c h i g a n r e ­ 
sort r e g i o n , and it is u n f o r t u n a t e 
t ha t t h e u pp er pen insu la, a n o t h e r 
m e c c a fo r tourists, c a n n o t he vi s­ 
ited t h i s Bu m m e r by it 
N o d o u b t, 
a r r a n g e m e n t s will be m a d e to e x ­ 
t e n d 
t h e t ou r to this 
n o r t h e r n 
s e c t i o n o f t h e state next 
ye a r. 


A n n iv e r sa r y 


I M BA IRR) \ ( T i l ) \ 


On J u n e 
iii, 
19 17, it 
w a s un 
flounced that 
P re si d en t 
W i l so n 
had d ec i d ed to e x e r c i s e in full t h e 
p o w e r s 
c o n f e r r e d 
u po n 
h i m 
by 
t he e m b a r g o c l a u s e iii t he espl n- 
ige law and t h e r e b y m a k e it i m ­ 
p o s a b l e for 
n e u t r a l c o n i i n e s or 
the alii s of A m e r i c a 
to 
ex p or t 
fr om t h i s co i n t r y so muc h as a 
bu shel of w h e a t 
or t he s m a l l e s t 
q u a n ti t y o f a n y 
oilier 
e s s e n t i a l 
c o m m o d i t y 
w i t h o u t 
o b t a i n i n g 
a 
Been JIH and th** a p p ro va l of 
t h e 
E xp ort s Co u n cil . 
T h e c o u n c i l w a s to Ii** c o m p o s ­ 
ed of H er b er t H o o v e r and r e p r e s ­ 
en t at iv es of t h e 
D ep a rt m e n t 
of 
State, War, N a v y am) C o m m e r c e . 
T h e 
s t a t e m e n t 
w a s 
m a d e 
t h r o u g h S e c r e t a r y Red field of tin* 
D e p a r t m e n t of C o m m e r c e . 


P r e s i d e n t 
W i l s o n 
w a s to a s 
sl im e full 
r e s p o ns 'b il it y for 
t h e 
d e c i s i o n s m a d e , and in 
r e a c h i n g 
ris c o n c l u s i o n s h e was to h a v e al 
his d i s p o s a l ult of t he i n f o r m a t i o n 
and a d v i c e ut 
Se cr et a ry of S t a t e 
La n s i n g a i d Mr 
Hoover. 


Q n o t a t i o n s 


E A C H B X S JHS P L A C E 
T h e sea l o o k s up to t h e hills. 
T h e hills look d o w n t o t h e sen. 
E a c h l o o k s u p o n Hie p l a c e it f i l l s 
And t h i n k s t h e o t h e r fre e. 
T h e w a t e r s eb b a n d f l o w . 
T h e s l a v e s of w i n d a n d tide, 
T h e m o u n t a i n s m a y not m o v e , a n d so 
T h e y a r e d i s s a t i s f i e d . 


T h e o c e a n l o n g s to re st, 
T h e h i l l s to w a n d e r far, 
T h o u g h t 
e a c h 
is 
s e r v i n g 
G o d 
Its 
best. 
As m e n a n d all t h i n g s ure. 
Yet m e n g r o w d i s c o n t e n t . 
A n d e n v i o u s , a n d sa d ; 
So m a n y a w e a r y h o u r is s p e n t , 
Ari h ou r t ha t m i g h t bo gl a d . 


I k n o w not w h a t t h e ca s e , 
Y o u r d u t y se a or hill, 
But t h i s I k n o w ; it is a p l a c e 
T h a t n o o n e elbe c a n fill. 
Ea c h h a s s o m e t as k to do. 
E a c h has s o m e t h i n g t o be 
You l oo k at me , I l o ok at y o u , 
A n d t h i n k tile o t h e r f re e. 


e n o u g h to s e e w h a t w a s g o i n g on 
Ir en e st art ed D e r r y ’s car w i t h a 
Jerk w h i ch a l m o s t se n t her o v er 
t h e wh eel . 
T h e 
m a c h i n e 
w o u l d I 
h a v e ro are d d o w n t h e roa d if t h e ) 
m o to r h a d n ’t b e e n so cold. 


T h e o f f i c e r ’s a t t e n t i o n w a s c e n - ' 
tered 
on 
t h e 
m e n 
w h o s e 
f i g h t 
w a s still 
r a g i n g 
f i e r c e l y 
r e g a r d ­ 
less of his a rr i va l . 
He Dad c o m e to st op t h e m a n d j 
not he too g e n t l e a b o u t It e i t h e r | 
for 
he 
w a s 
in 
a 
f i g h t i n g 
m o o d 
hi mself. 
F if t ee n 
m i n u t e s 
ea rl i er 
h e ’d 
been co zi ly t a k i n g hot c o f f e e in a 
cor ne r ga s s t a t i o n a n d h o p i n g all 
drivers w o u l d h a v e s e n s e e n o u g h | 
not to s p e e d on a d a y w h e n the; 
road s w er e l i k e ice. 
T h e n G a y ­ 
l o r d ’s car h a d f l a s h e d 
past at 
a 
speed that w a s n ot o n ly a direct 
vio la tio n o f t h e tr af f ic l a w s but 
also of a co l d a n d h u n g r y 
o f f i ­ 
cer's f e e l i n g s . 
W h e n 
G a y l o r d 
d i s c o v e r e d 
t he 
of fic er in 
h i s 
w a k e 
he 
put 
on 
mor*' s p e e d a n d if e v e r t h e r e w as 
a ma d 
m a n 
t h i s 
o f f i c e r 
c o u l d 
qualify. 
B a n g ! 
T h e o f f i c e r w a s in 
a 
s n o w - b a n k . 
H e w a s n ’t hurt 
no r 
was 
Ills 
m o t o r c y c l e 
bu t 
he 
w as 
a n g r i e r t h a n e v e r a n d b a d ly .shak­ 
en up. 
It t o o k h i m s e v e r a l m i n ­ 
utes to got h i m s e l f t o g e t h e r , an d 
then, t a k i n g it 
for g r a n t e d that 
tlie s p e e d e r 
h a d 
got a w a y f ro m 
him. he p r o c e e d e d at a s a f e r rate. 
H e h e a d e d for t ho park on the 
l oo k ou t 
for n e c k i n g p art ies . 
T h e r e ' d 
b e e n 
o t h e r 
t h i n g s 
in 
t he o f f i c e r ’s li n e of d u t y b e s i d e s 
c a p t u r i n g H oc k ers 
a f e w h o l d u p s 
and iii j a c k i n g parties. 
W h e n he 
c a m e u p o n t r o u b l e n o w h e did not 
Jump to f r i v o l o u s c o n c l u s i o n s . 
T w o 
m e n 
f i g h t i n g 
in 
a 
pa rk . 
o n e of 
t h e m 
a 
t ra ff ic 
v i o l a to r , 
and a girl p a r k e d in a car co u ld 
me an a n y t h i n g . 
H e w e n t at t h o m e n in e a r n e s t . 
W h i l e his b ack w a s t u r n e d Ir e n e 
got t h e 
m o t o r 
of 
D e r r y ’s 
ear 
w a r m e d 
up s u f f i c i e n t l y to 
m a k e 
a g e t a w a y . 
S h e tri ed it but t he 
officer w h i r l e d , y e l l i n g to h e r to 
stop. 
• 
• 
I R E N E did n o t h e e d h i m a n d 
he w a s d e t e r m i n e d e n o u g h to act 
w i t h p u r p o s e . 
T h e o f f i c e r y e l l e d 
a g a i n , b u t I r e n e kept on go i n g . 
H e r a t t e m p t to e s c a p e w a s in i t ­ 
se lf an i m p l i c a t i o n of w r o n g d o i n g . 
T h e o f f i c e r c o u l d 
h a v e g o n e a f ­ 
ter I r e n e a n d 
b r o u g h t 
her 
back 
In ft m i n u t e or t w o but. t h e n sh e 
m i g h t 
be 
f o o l i s h 
e n o u g h 
t o 
re- | 
f u s e to h a l t, t h e r e b y e n d a n g e r i n g 
his life as w e l l as her o w n . 
H e ’d 
ha d e n o u g h o f th at for o n e day. 
B e s i d e s h e w a s n ’t g o i n g to l o s e his 
m a n a s e c o n d t i m e . 
So he y e l l e d at 
Ir e n e a 
t hir d ) 
I t i m e, w a r n i n g he r t h a t h e ’d fire. 
1 and st ii I s h e di d not st o p . 
Of 
j co u r s e h e did n o t fire t o i n j u r e 
I her 
b ut 
s h e 
w a s 
hurt 
ju s t 
t h e 
s a m e 
i 
T h e b u l l e t t o r e i n t o 
a 
re a r 
w h e e l , s e n d i n g t he ca r c a r e e n i n g 
1 ac ro s s th** ro ad , 
Th** o p e n d oor . 
* s w i n g i n g 
w i l d l y , 
b r o u g h t 
up 
: a g ai n st a t e l e p h o n e p o l e a n d t h e 
* car c a m e to a stop. 
G a y l o r d a n d 
Derr y, w h o 
had 
i paid 
n o a t t e n t i o n 
to t h e o f f i c e r 
j u n ti l 
h e • f ir ed , 
s t o p p e d 
f i g h t i n g 
a b r u p tl y 
as 
t h o 
g u n ’s 
re po rt 
b r o u g h t t h e m to c o n s c i o u s n e s s of 
w h a t w a s g o i n g on. 
T h e v s t a r t e d 
r u n n i n g 
t o w a r d 
t h e ca r a s it slid o v e r t h e s l i p p e r y 
ro a d in p eril of t o p p l i n g o v e r an d 


J o h n G a s m a n , Jr. 


T h e M i s s e s E v a Vian and Dor- 


t h e y r e a c h e d it Just as Ir ene lost 
c o n s c i o u s n e s s . 
T h e m e n w h o h a d f o u g h t o v e r 
her, b oth b a t t e r e d and gory. l i f t ­ 
ed h e r t e n d e r l y from t he m o t o r 
ear 
a n d 
g o t 
h e r 
Into 
G a y l o r d ’s 
r o ad st er . 
It m a d e Derry si c k to 
look at he r a n d so it was G a y l o r d 
w h o a n s w e r e d t h e o f f i c e r ’s q u e s ­ 
tions . 
N e v e r t h e l e s s it wa s De rr y w h o 
h e l d Ir e n e in hi s a r m s w h i l e G a y ­ 
lord d r o v e t h e m to O a k d a l e and 
to t he h o s p i t a l 
H e held h e r hut 
h e did not l o o k at her 
R o m e 
o f 
h er clo t h in g . 
w h i c h 
th e o f f i c e r d u g f ro m her s u i t c a s e , 
p i l l o w e d 
I r e n e ’s head an d 
D e r r y 
s a w to it t h a t h er f a c e w a s c o v ­ 
ered as c l o s e l y as it co u ld b e w i t h ­ 
out s m o t h e r i n g her. 
H o s p i t a l 
a t t e n d a n t s t o o k 
h e r 
f r o m h i m w h e n t he y a rr i ve d t h e r e 
a n d put h e r on a s t r e t c h e r , c a r ­ 
r y i n g her a w a y . 
" D o y o u 
t h i n k sh" wi ll 
d i e ? ” 
he a s k e d G a y l o r d 
“ Yo u m i g h t wait and f in d o u t . ” 
G a y l o r d 
told 
hi m. 
“ but 
I 
t h i n k 
y o u ’d b e t t e r f a d e out of t h e p i c ­ 
tur e, 
M e a d e . ” 
D e r r v 
n o d d e d . 
Ro 
o n l y 
G a y ­ 
lord an d T o m m y w er e 
l e f t 
in 
I r e n e ’s life . 
( T o Ile C o n t i n u e d ) 


Derr ick H u b e r t , t he M e n o m i n e e 
arch it ect , w a s in t h e city y e s t e r ­ 
day. 


J. H. B o y l e o f Ba rk River tra ns- 
acted b u s i n e s s in t h e city y e s t e r ­ 
day. 
Mr. 
B o y l e is o n e of 
Bar k 
R i v e r ’s 
m o st 
p r o m i n e n t 
b u s i n e s s ! 
me n . 


Gaps an d g o w n s for t he u s e of j 
m e m b e r s o f t h e g r a d u a t i n g c l a s s J 
of 
E s c a n a b a 
h ig h 
sc ho ol 
h a v e ) 
been re c e iv e d in th" city and will I 


b e worn for t h e first t i m e b y th" J 
g r a d u a t e s at 
th" 
B a c c a l a u r e a t e 
e x or ci s es at th** h ig h sc hoo l a u d i ­ 
to ri u m 


C A N ’T F A I L T H E N 
H U S B A N D : I ’ve g o t to get rid 
of m y c h a u f f e u r ; h e ’s n e a r l y k i l l ­ 
ed m e f o u r t im es . 
W I F E : 
Oh. g i v e h im a n o t h e r 
ch a n c e . 
T i t - B i t s . 


C H A N C E 
W il l you love 
m e 
NO T A 
F I L M .STAR: 
w h e n I'm ol d ? 
I H I R D 
H U S B A N D : 
Don 't be 
silly, d e a r e s t . 
W e ll be d iv o r c e d 
l o n g b e f o r e t ha t . 
Tit- Bit s. 


Matt F l y n n 
m o tt m o t o r e d 
t c r d a y 


and* Kl mer Mc De r- 
to M e n o m i n e e yes- 


Urof. J a m e s K e n n y of Schaffer. 
a m e m b e r o f t h e hoard o f D el ta 
C o u n ty s c h o o l e x a m i n e r s , w a s In 
t h e cit y y e s t e r d a y on b u si n es s. 


Rev. 
Fr. 
F. 
X. 
B a r t h 
xviii 
preach at t h e si lv er j u b i l e e c e le 
bra ti on o f Re v. 
B. H. 
P e n n i n g * , 
o n e of t h e m o s t p r o m i n e n t cl e r g y 
m e n and h e a d of the N o r h e r t i n e 
Father's at D e P e r e , Wis , J u n e 19 


A n n o u n c e m e n t 
w a s m a d e y e s ­ 
te rda y t h a t t h e 
Ch i ca g o 
A e r o ­ 
p l a n e c o m p a n y wh ich is 
to 
f u r ­ 
nish a i r s h i p s for f l ig h t s in E s c a n ­ 
aba J u l y 3 a n d 4 xviii pay a n y E s ­ 
ca n a b a m a n 
w e i g h i n g 
b e t w e e n 
ISF- to 15 0 p o u n d s $H>0 in cash 
to m a k e t h e a sc en t wi th t h e r e g ­ 
ular a v ia to r. A spec ial effort will 
he m a d e to i n d u c e s o m e local m a n 
to t a k e t h e f lig h t 
over 
t h e 
bay 
and back. 


T h e rnre 
g a s x eno n 
b a s 
been 
s u c c e s s f u l l y 
• v t r a d e d 
f r o m 
the 
air 
by 
a 
F r e n c h 
sc ien tis t. 
Its 
ratio of c o n t e n t in t he air is o n e 
part 
in 
t»n 
m illion. 


N O T IN 
P U B L I C 


He: 
VT he n 
yo u 
m a rr i ed 
m o 
you p r o m i s e d to o b e y me. 
RUE : Yes, o n l y b e c a u s e I d i d n ’t 
wa n t to c a u s e a row 
with 
yo u 
w h i l e t h e 
m i n i s t e r 
w a s t h e r e . - - 
P a s s i n g S h o w . 


O V E E X C E P T I O N 


L A D Y : H a v e y ou ever b ee n o f ­ 
fered w o r k ? 
T R A M P : 
O n ly 
once, 
m a d a m , 
Apart 
f r o m 
th at . 
I ’ve 
met 
w i t h 
n o t h i n g 
h u t k i n d n e s s . 
T h e 
H u ­ 
morist. 


B R O T H E R S IN T R A D E 


M a n a g e r 
of 
R e s t a u r a n t : 
I m 
sorry 
y o u 
f o u n d 
t he 
bill 
e x c e s ­ 
sive, 
sir, 
bu t a s yo u 
sa y y o u ’re 
in Hie tr ad e, I ii cu t it by half. 
W h a t 
r e s t a u r a n t 
do 
yo u 
o w n ? ” 
C u s t o m e r : 
N o n e . 
M an a ge r: 
But 
you 
said 
you 
w e r e in tile trade. 
C u s t o m e r : 
Yes , 
I’m 
a 
thie f, 
like you . 
P a s s i n g S h o w . 


MY, S U C H P E N S 


A 
b r i d e g r o o m of 75, m a r r y i n g 
his thir d w if e, w a s called upon to 
sign t h e register. 
T h e pen 
w a s a 
had one . and. 
afte*- m a k i n g se v e r a l a t t e m p t s to 
sign, 
h e said to 
t h e 
m a r r i a g e 
clerk : 
“ T h i s 
D 
t h e t hir d or f o u r th 
t i m e y o u ’v e p l a y e d m e t h i s trick 
Next t i m e UU b r i n g m y f o u n t a i n 
J pen ! ”— T i t - B i ts 


OUR BOARDING HOUSE 
By Ahern 
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D O N ’T MOLEST FAWNS 
C O N S E R V A T I O N 
o f f i c e r s 
re­ 
port t h a t f a w n s ar" bei ng r e m o v e d 
f r o m 
t h e u p p e r p e n i n s u l a 
w o o d s 
to b a c k y a r d m e n a g e r i e s . 
S o m e a n i m a l lo ver s t h i n k they 
a r e d o i n g t h e y o u n g deei a f avo r 
w h e n 
t h e y 
t a k e c h a r g e o f t h e m 
w h e n t h e y t h i n k t h e y a r e lost. hut 
s u c h Is n o t tile case. 
If t h e l a w n 
h a s s t r a y e d a w a y f r o m i t s m o t h ­ 
er, j u s t l e a v e it a l o n e f o r c h a n c e s 
a r e t h a t t h e f a m i l y wi l l b e 
re­ 
u n i t e d 
e v e n t u a l l y , 
t h e 
w a r d e n s 


p o i u t o u t. 


G e n i u s is an in finite s a g a c i t y rn 
t a k i n g s h o r t tu t s . 
Ivor B r o w n 
• 
• 
• 
T h o hest 
d e f i n i t i o n I 
k n o w of 
a p e s s i m i s t is o n e who d oe s b u s i ­ 
ness w th an opttmiat. 
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.Ingram 
p r o v e s t h e 
of today s o m e - 
ax io m of t u m o r 


Pa ul Mora r d 


Ne ve r in h i s t o r y lias l i t e r a t u r e 
been so c o n s i s t e n t l y 
filth y 
an d 
ruttun as it io toda y. 


Prof. W i l l i a m L yo n P h e lp s 
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t im es , 
broadcast, 
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I b e g i n to 
a s u r g e o n 
w h e n 
f e e l 
like 
operate. 
— l t u d y Vail*** 
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PEARCE SPEAKS 
AT ROTES MEET 


Honor Students of Both 
Bish 
Schools 
Are 
Guests of Club 


VI e-bstpr H 
Peart e, superintend­ 
ent of 
public instruction for the 
«-tate of Michigan, told honor stu­ 
d en ts of Escan ab a and St. Joseph's 
high 
schools, together with their 
parents and members of tho Esca­ 
naba Rotary club yesterday, that 
honors 
can 
only he held perm a­ 
nently by strenuous and continuous 
eft ort 


"As honor students, much will be 
ex p e e p i of you,” said Mr. Pearce 
in addr ess in g the graduates of Es- 
ca n n h a ’s tw o high schools who have 
atta 'nc d ou tst an d in g scholastic hon­ 
ors. "You have, in your high school 
days. pro vt. n your ability to step 
out in front of the 
crowd 
and 
ach ieve places of honor. 
You owe 
it to yourselves, your parents and 
your schools to b ee p up the pace 
von have sot. Honors are worthless 
unless you live up to them and can 
Im* capitalized only 
by 
winning 
more honors and keeping out in 
front of the crowd." 
The address of Mr. Pearce was 
<he principal feature of the annual 
honor day program of the Escanaba 


Rotary club, held at noon yest er­ 
day at the Delta hotel when honor 
students and their parents of Esca­ 
naba and St. Joseph ’s high schools 
I were the club's guests of honor. 
J H. I), Brackett, chairman of the 
I Rotary club’s boys’ work commit­ 
tee, formally welcomed the club’s 
j guests and 
briefly explained the 
fundamental aim of Rotary to ren ­ 
der service to the community in 
which the club is established. 
President John A 
hemmer, of 
the Rotary club, 
introduced 
the 
honor students and their parents, 
immediately following the dinner, 
during the serving of which the 
Escanaba high school orchestra pre­ 
sented 
an excellent musical pro­ 
gram. 
In addition to complimenting the 
honor students of Escanaba's two 
high schools, Mr. Pearce in his ad­ 
dress. complimented the city of E s­ 
canaba upon tho excellence of Its 
schools and particularly com men d­ 
ed tho work being accomplished in 
this city by Superintendent R. E. 
Cheney and Principal J. A Hemmer. 
He also paid a glowing tribute to 
the work accomplished in behalf 
of the schools of Michigan by Sena­ 
tor H. J. Rushton during the last 
session of the state legislature. 
Mr. Pearce's address stressed the 
necessity of viewing education from 
the 
individual 
viewpoint 
rather 
than considering education for the 
mass of Michigan’s young men und 
young women. 
It was lilied with 
Interesting facts, most pleasingly 
presented 
and 
furnished a most 
pleasing climax for one of tho Esca­ 
naba Rotary club’s outstanding pro­ 
grams of tho year. 


Silk 


Stockings 


In N ew Shades 


T o W ear 


W ith Your 


Spring Clothes 


No. 144 is semi-sheer, pure 
silk, full-fashioned an d has 
a mercerized fop for ^TO/» 
utility. 
P a i r _______• 


\ n . 44fi . , . silk to th e top, 
full-fashioned, 
semi-service 
with a curved French 
heel. 
P a i r _____ 


No. 4 4 9 . . . always appeals 
to women 
for 
all-around 
wear. 
Sot vire-wrlght 
silk, 
full-fashioned 
Tv lr ____________ 


^ o r t s A n k le ts 


I he 
smart 
indispensable 
tor 
sportswear I 
Wide assortment 
of lanes tops on white, tan yr 
pastel (isnt. 


( h i l d r e n ' s 


AMUSEMENTS 


Menominee County 
In firm ary to Hold 
Field Hay .lune 


G. W. P u tn a m , 
V. p. 
Experi­ 
ment Station Director, will speak 
at th e Menominee, County Field 
Day to be held Thursday, j u n e 25 
at the Menominee County Infirm­ 
ary Farm. 
Tho pro g ram 
of events 
will 
st art at 10:30 in the morning and 
continue 
d u rin g 
tho day until 
4:00 in th e afterno on 
A picnic 
lunch will be served at noon with 
the County F a r m furnishing cof­ 
fee and cream. 
At 10:30 a visit will he made at 
th e barley an d oat variety test 
plots where D. Iv. Clanahan, crops 
specialist, will explain the work 
being carried on in determining 
t h e best varieties of grain 
for 
Menominee County. 
At 11:00 o ’clock those in a t ­ 
tend ance will 
visit the pasture 
fertilizer plots an d R. I). Kulm, 
county a g ricu ltu ra l agent, will ex­ 
plain th e w o rk being carried on 
there. 
This p a s t u re work is be­ 
ing carried on with the idea of 
finding a w ay to improve our cut­ 


over pastures, and t h e res u lts thus 
fa r a re very promisor g. ( m e milk 
cow s have been p as t u re d c o nti nu­ 
ously on six acres. 
After th e picnic lunch, a sp ea k­ 
ing pro g ram will be held, 
and 
shor t talks given by J. G. Wells, 
a ssis tan t county agent leader, and 
G. 
W 
Pu tnam, D ir ec to r of the 
C p p er Peninsula E x p e rim e n t Sta­ 
tion 
T h e n a hay cu ri ng d e m o n s tr a ­ 
tion will bx held, using side de­ 
livery rake and h a y load er. This 
m e t h o d 
of curing h ay is 
much 
used down state a n d does save 
t h e leaves and color of ha y at a 
m i n im u m of labor. 
T h e final discussion of th e day 
will he held aroun d th o bull pen, 
w h e r e Russell E. D erw o o d , I'. P. 
d a iry specialist, will discuss the 
con struction of th e hull pen and 
also th e good sire In t h e dairy 
herd. 
T h e Menominee County 
Farm 
has been 
using good 
farming 
m e t h o d s for a n u m b e r of years, 
and tho dairy herd 
was never 
looking better th an it is this year. 


Odds quoted ag ainst twin ba­ 
bies by a London in s u ra n c e brok­ 
er a re IOO to 5. 


St. Francis Hospital 


Mrs 
Jutes 
DeGrami, 
1725 
South First av •tine, h a s been ad ­ 
mitted is a medical pati en t. 
Path tits : ii mi? t • ti 
recently In­ 
clude Lief Nord’.no!, of Ma sh ck. 
Mrs. V. 
RP rile 
of R apid River/ 
Mrs. Dan Gndcau. 
of 
Isabella, 
Doris Noldon. 1310 South E ig hth 
avenue. St din D'Amours of G la d ­ 
stone, Mrs. Ilalger Nelson, 1304 
South 
Second avenue, an d 
Mrs. 
Walter Arntzen. 
H e rm an Erickson. 
710 South 
T hir tee n th street 
who fra c tu re d 
th-* twelfth dorsal v c rt a b re a in a 
fall from a house Mondu> m o r n ­ 
ing is reported as renting mor e 
easily but is not allowed uny visi­ 
tors. 
P ati ents who ha ve be en 
dis­ 
missed art', Mrs 
Floyd Roberts, 
Oliver Brazeau, South S n-ond av e­ 
nue. A rnold Froborg, G eo rge Mo­ 
ll aoheru, of Cooks. Miss Genevieve 
Schafer, 
Mrs. 
Dewey F ranklin , 
Mrs. F r a n k Sirola. Mrs. Stephen 
Lyons, 
Mrs. 
F ran k 
McLaughlin, 
Mrs. 
A r t h u r Fortier, 
Mrs. 
Phil 
Pe rro n an d Arthur Sundborg. 
Marvin Ford, who h a d hts jaw 


Youth Who Visited 
Russia Three Times 
Stops In Escanaba 


No one . an tell Jo h n D. Shiraef, 
I '* 
that Russia Is a paradise of 
the 
proletariat 
or 
a 
working 
ma' s utopia because he 
knows 
Ie t?> r 
He's been th e re and h e ’ll 
pick the I tilted States any time 
as a j lace where a young man can 
get along and get to th e top. too. 
Jol,a is American born but of 
Russian parentage. 
He ca me to 
Escanaba yesterday ami is lo o k ­ 
ing for a job so he can continue 
his 
tudies "f economy and poli­ 
tical science at 
th e 
same 
tim e 
m ak e 
sideline 
excursions 
into 
psychology and philosophy, 
his 
hobbies 
H e 
has 
been in Russia th r e e 
times, in 1928. 1929 and 1930, 
and his observation is th a t Stalin 
la " a capitalist who is using peo­ 
ple like pawns aud that the pe as­ 
a n ts art* dissatisfied with condl- 


fractu re d 
Sunday while playing 
baseball, is resting easily 


Hon? ” He h a s n ’t a good word for 
comm un ism an d is convinced that 
‘‘it is not w hat It's paint ed.” 
Young 
Shir aef 
was born in 
Philadelphia. 
Penn. 
He has a 
knowledge 
of eight languages - 
Russian, Polish. 
R u m a n ia n 
and 
other Slavic dialects as 
well 
as 
English. He has traveled al! over 
th e knifed States during his 19 
y^ars and has told his reactions 
In various ta lks 
before 
various 
schools 
S h ira e fs p a ren ts Bro in Rose­ 
bush, Michigan. 


For 
DRY WOOD 
OR COAL 


CALL 


Ford’s Fuel Yard 


Phono 1188 


Fur** Are Cheaper 


Than in Ten Ye 


Frederick- 
JamestEscrs 


S 
TV - 
' 
Cornbin 


With Low-Price 


Frederiok- 


,lames FuriCo,.-v. 
i a- 1 a >o. 4th st. 


MI N X K A P O I IS .; MI XX. 


A T T H E D E L F T 
Originality, 
so ra r e in motion 
picture plots, is one of th e o u t ­ 
standing features of 
‘‘Born 
To 
Love,” th e new BKG Bathe fea­ 
tu re starring Constance Bennett 
which opened a two day showing 
at th e Delft T h e a tr e last night. 
A girl and boy m a k e their own 
mar riage vows because to follow 
the legal convention would se p a r­ 
a t e them by th ou san d s of miles. 
Another man m arrie s 
th e 
girl 
knowing th a t Hhe is to give birth! 
to her supposedly 
dead 
lover s' 
child 
The lover returns, 
pleads ' 
with the girl to 
go 
with 
him,! 
brushes aside he r a rg u m e n t that 
she has a boy— never dream ing it 
is his own Ron. 
The hu sb an d divorces th e wife 
and th** court gives his custody of I 
the child that 1h not even his. The 
baby stands as th e barr ie r separ- ; 
ating th e real fa th e r and mother 
because th e girl know s th at to go 
to her lover 
would 
ruin 
her 
chances of ever seeing her son 
again 
And m o th er love is the 
ruling passion of her nature. It in 
the death of th e baby, 
th e son 
who ordinarily would have bound 
then) closer together th a t re u n ­ 
ites the girl and boy. It has never J 
been done before In motion pic­ 
ture or 
storv. 
It probably will 
never he done again as Constance 
Bennett does it 
lier baby, or the 
man she loved. 
Doris Kendall 
had to choose between them. 
Their 
last 
night. 
The war 
brought 
th em 
together, 
gave 
them love. 
It was to tear them 
apart 
again. 
perhaps 
forever 
They had only the present-—and 
each other. 
W oman , 
facing 
a 
w o m a n ’s 
problems 
Love 
or 
convention, 
duty or love, m oth e r love or tile 
love for the man to 
whom 
s h e 
had given her all 
Alone. Doris 
Kendall had to m a k e lier choice. 
She does and fact's life bravely, 


T i n 
T H I S A L I B I 
H ouston- Judge 
Fowler 
in 
corporation court was offered an 
interesting case to solve. 
A mau 
arr ested in a speakeasy raid was 
brought before him and told to 
tell why he was In th e ’ whisper-i 
low.” The map replied he had a j 
violent hea dache and 
th a t 
he • 
went into th e booze palace to buy ; 
a 
pint. 
lit* explained 
that 
the 
nln* w a sn’t for internal use, hut 
to ru b on his head. “ Dismissed!” 
the judge said, hiding a smile be­ 
hind his hand. 


Central Office 
OPERATORS 
(IN THE U.S.A.! 
handle 65,067,ooo calls! 


"H ello, San Francisco— N e w York speak- 


lag ." And a voice as clear as a bell leaps 


3 , 0 0 0 m iles! But how often do you give 


a thought to the girl whose quick Intelli­ 


gence and w h o le -h e a rte d attention to 


duty m akes this miracle possible? W h a t 


an interesting, yes, exciting part she 


plays in this gam e of putting your call 
through! 


Mercerized 
I 
C o t t o n 
S to c k in g s 


I 
I 


P a i r 


\ -'k for No. 300 


Excellent 
value 
in every-day 
hosiery 
Et;,* gauge m ercerized 
cotton. 
In 
black, 
white 
and 
warned shades. 


parents Save 


<ort T h e s e 
C ottosiH ose 
V 
Eos* B oys 


AW 


P a ir 


J. C. PINNEY CO. 
INC. 


ESCANABA, MICH. 


; SheCouMri t h A T or SLEEP 


e a 


it 
iteu? VV (m aut 
We 


'Here’s your 


Put in a call for the cigarette that’s 
made to smoke milder and taste better! 
And you get CHESTERFIELD! 


For BetterTaste and c h e s t e r f i e l d 
are the same number. 


They’re milder—smoke as many 


as you like! And they taste better— 
that proves itself the minute you 
light up! 


It doesn’t take a long distance 
call to ’get" Milder Better Taste. 
Here’s your party— c h e s t e r f i e l d ! 
" A B O IT ' six m onths ago I was 
X X run-dow n and a friend of mine 
j 
told me about your medicine. 
” 1 got a bottle and started taking 
it. I was so weak and nervous, my 
a p p e tite w a sn ’t g o o d at a ll, I 
couldn’t eat and of course I lost 
my strength. In fact I have never 
been healthy. 
“ A fter I started taking Lydia E. 
Pinkham ’s V egetable Com pound 
my nerves w ere lots better. I can 
sleep w ell and I have a real good 
{"•petite. I feel like a new woman.’* 
— lifiie O liver, Antler, Okla. 
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Students Given 
Annual Awards 
At St. Joseph’s 


Social - Club 
■«— i 
—I 


( ’I 10 I ffer-.I f »h UM hi . 
A p ret ty 
.June w e d d i n g 
to o k 
j p l a c e T h u r s d a y a f t e r n o o n un ''ting 


Mrs 
Georg* 
(.’h o l g e r 
River 
o f 
Ford 


l*> t h i a ii S |st4 -i s 
\ 
reg ul ar m e e t i n g o f 
the 
I’' 
fhian S ist ers will lie h el d t h i s < >,. 
nii g at * o ’clock in t h e K n i g h t s o! 
Byth i■ 
hall. All m e m b e r s are r* 
. u * - ted to be p r e s e n t , pa rt ic u la r 
Iv 
n view of t he fact that this i 
til" f na] m e e t in g b e f o r e activin* 
ct a " for the s t j m m e r v ac a t i o n . 


J ar ontc Recipe 


B et tj 
Ann 
~j! Michigamme 
Program feists 
Persona! News 


N i n e g r a d u a t e s 
of St. 
J o s e p h ’s 
in 
m a r r i a g e 
.Miss 
Al vi n a 
R o s e 
high school, w h o a t t e n d e d t he De lt a 
( h ol g e r , d a u g h t e r of H e n r y Cho l- 
Countv No rm a l t hi s past yea r, w e r e 
ger. 1419 S t e p h e n s o n a v e n u e , and 
ent er ta in ed a t a 12 o ’c l o c k lunch- 
E l m e r F J o h n s o n , son o f Mr. and 
eon y e s t e r d a y at t he c o n v e n t . 
Mrs 
Ne is J o h n s o n of .”,14 N o r t h 
• 
• 
Th© girls received, b e a u t i f u l p i n s 
Ixt een th Mr et 
R i v e t * — ' 
o r l e y 
as favors. 
T h e y 
w e r e : V i o l e t Bra 
T h o 
c e r e m o n y w a s p e r f o r m e d ! 
A n n o u n c e m e n t 
h a s been m ad e 
mer. R e g i n a G e r m a i n e , R a c h e l 
De- j in t h e p a r s o n a g e 
o f 
t h e S a l e m 
of the m a r r i a g e fit 
Mrs. Don Riv 
puydt. E il ee n Gerou, L u ci ll e S t o c k - 1 E v a n g e l i c a l 
L u t h e r a n 
c h u r c h , at 
rn and 
Mr 
. l a m e s W o r l e y , both 
enier. 
H ele n 
G a l l a g h er , 
U r s i n a j* o ’clo ck , R e v 
f ’hrfM A. D o e h l e r , 
of t his city, on J u n e 2. at Milwau 
J o h n so n . 
Mary 
M c D o n o u g h 
and past or, 
r e a d i n g 
th- i m p r - s s ' v © 
g e e 
Mr, and Mrs 
W o r l e y will r< 
m a r r i a g e se rv ic e. 
T h e b ri d e w a s 
H:d© 
In 
E s c a n a b a 
f o l l o w i n g 
a 
a t t e n d e d by Miss G e r t r u d e Meyer, 
w e d d i n g trip to Y e l l o w s t o n e park 
and 
W e l l i n g t o n 
H e i n i e 
w a s 
t h e 
« 
• 
• 
b r i d e g r o o m ’s a t t e n d a n t . 
T h e br d? w o r e a l ov el y g o w n of 
f l o w e r e d 
c h i f f o n 
of 


Lillian 
Martin. 
Of the 
24 
Delt a 
Co u n ty 
No rm al 
g r a d u a te s, 
n in e 
w er e fo rmer St. J o s e p h high sc ho o l 
stud ents. 
Other h on ors a w a r d e d to St. J o ­ 
s e p h stu d en ts are a s f o l lo w s : 
I MO we reel 
( n i n o n 
hi 
tan 
h a t ­ 
p i n s 
for s e r v i c e s as a c o l y t e s 
| g r o u n d wit h 
a 
birg e pic«ur« hat 
H o w a r d Groleau. C l y d e H i m . Rob 
° f tnn and b r o w n and s l i p p e r - of 
ort H i m and Harry Menard. 
t h >; 
f l o w e r 
w e r e 
T h e D au gh te rs of Isabella m ed a l J *,rlf 
1 # *»o u J « et ° 
r' ^ , s f n P l 
' b a b y b r e a t h w i t h a s h o w e r o f rlh- 
for ' all-around girl,’’ p r e s e n t e d by 
Mrs. A E. Airy 
Marian Van Lister 
D e b a t e award 
Jun e A l li n g h am . 
T>ehate pins from K n i g h ts of ('n- 
lurhhus. 
p re s en te d 
by 
A t to r n e y 
Deni s 
McGinn 
Ed w ar d 
Corcoran. 
Burleson Fitzharris, E d m u n d (Iodin. 
Clyde H i m , Neil LaF av© and Lloyd 
Peltier. 
Co ll eg e d i c t i o n a r i e s — E d w a r d ’C o r ­ 
coran, 
ora torical 
c o n t e s t ; 
John 
Murray, d e c l a m a t o r y co n te st. 
E m b l e m s for p ro fi cie n cy in book 
k e e p i n g 
Si lv er pins, Marion Fred 
er iek so n. C a t h e r i n e Groleau, Albert 
I,aviolette. Dell m a S ch eo r. Do rothy 
Pointer; bron ze pins, Ixvrraine Am- 
moi. 
Vern 
Beitz er, 
Grant 
La r so n 
and M a rg u er i t e W e l c h . 
Ath letic a w a r d s 
T e nn is , Bur le­ 
son 
F it zh a rr is 
a n d 
Cl yd e 
H i m ; 
golf. Grant 
L a r s o n ; 
track, J o s e p h 
Cl a ir m on t: 
t e n n i s trophy, Captain 
B u rl es o n Fitz ha rri s. 


(I. 
Arnt7.cn, 
w h o arr iv ed 
re­ 
c e n t l y f r o m S e a t t l e , W a s h . , Is e x ­ 
p e c t i n g 
Mrs 
A r n t z e n 
an d 
c h i l ­ 
d r e n , w h o un* in C hi cag o, to a r ­ 
ri v e h ere a b ou t J u n e 2d, af te r t h e 
c l o s e 
of 
t h e 
C h i c a g o 
s c h o o l s 
w h e r e c h i l d r e n o f t h e f a m i l y a re 
en ro ll ed . 
T h e y will m a k e t h e i r 
h o m e in E s ca n ab a. 


bons. 
T h e b r i d e s m a i d 
w o r e 
a 
g o w n of b i n e cr e p e and b e r hat 
and 
s l i p p er s 
w e r e 
o f 
tan. 
Sh e 
carried 
a b o u q u e t o f 
ro se s tied 
wit h a burg"1 ribbon how. 
F o l l o w i n g 
th" c e r e m o n y 
a six 
o ’clock d i n n e r w a s se rv ed at 
t he I c h u r c h 
h o m e o f 
t h e 
b r i d e ’s 
fa th er , 
to 
t w e n t y - f o u r g u e s t s . 
H a r m o n i z i n g 
s h a d e s 
of 
pink 
an d 
g re ?n 
w e r e 
c o m b i n e d In an a t t r a c t i v e d e c o r a ­ 
tive s c h e m e . 
A c a n o p y o f i n t e r ­ 
w o v e n 
p ' n k 
an d 
g r e e n 
w a s 
a r ­ 
ra n g ed a b o v e t h e t a b l e 
A w e d ­ 
d i n g c a k e, b e a u t i f u l l y iced In pink 
a n d 
g r« en 
r o s e b u d s , 
a r r a n g e d 
w i t h p in k 
r o s es and pink 
and 
g re en t a p e rs a n d h o l d e r s, f o r m e d 
the c e n t e r p i e c e , 
and 
t he co lo rs 
we re r ep ea t ed In th'* nu* c u p s and 
ro ses at e a c h 
place. 
R o s e s and 
bridal w r e a t h 
w e r e u se d 
in d e c ­ 
o ra t i o n s t h r o u g h o u t t h e h o m o . 
Mr. a n d 
Mrs. J o h n s o n left on 
a 
w e d d i n g t ri o t h r o u g h 
W i s c o n ­ 
sin. 
T h e y will be at borne u po n 
f heir re t u rn h*-** at * * i a S t e ’ bn* 
son a v e n u e . 
T h e b i b l e h as b'*cn 
In 
c h a r g e o f 
b e r 
f a th e r ' s 
h o m e 
here. w h i l e 
Mr. J o h n s o n is w i t h 
t h e N o r t h e r n F l o u r and Gra in . 
O u t- o f t o w n g u e s t s at th** w e d ­ 
d i n g i n c l u d e M r 
a n d M rs. L. N 
H a n s o n , of G l a d s t o n e , and Mr. a n d 


L i ce n s e lswited 
A m a r r i a g e l i c e n s e ha * been i s - i dry 
m u s t a r d 
-lied a* the office o f C o u n t ) (Jer k 
l e m o n Ju ce 
Peter IL M cA ll is ter , M a ri n et te 
to 
Miss 
l n g e b o r g 
Lou1 °e 
Larsen, 
.Marinette, 
and 
R i c h a r d J 
Red 
f r o m , of th is city, so n of Mr. and 
Mrs. 
J oh n 
R e d s t r o m , 
13 16 
S t e ­ 
p h e n s o n a v e n u e 


H e a v e n l y salad 
w h ic h 
m a y 
be 
pre ared t he day b ef o re you e n ­ 
ter! in is this 
m o r n i n g ’s 
B e tt y 
\ nu recipe. 
It 
has been r ec e iv e d 
thr o ug h 
the 
c o u r t e s y 
of 
Mrs. 
Geo rge 
N. 
J e n s e n 
of 
G l a d s t o n e , 
and it- in a n s w e r t o t h e recent l e ­ 
anest a p p e a r i n g in 
this 
d e p a r t ­ 
ment. 
11 c a v e r i l y S a I a /1 
'-Take a cu sta rd of 
O n e e g g 
( ' n e cup milk 
O r e ta b l e sp o o n flour. 
O n e ta b l e sp oo n s u g a r 
O n e f our th t e a s p o o n salt. 
W h e n 
cool 
add 
o n e 
t e a s p o o n 
and 
on" 
t e a s p o o n 


A i d Bii>1 n e s s M a t i n g . 
T h e r e will he a h u s l n e s r m e e t ­ 
ing of th* L a d i e s - Ald S o ci et y of 
t h e S w e d i s h 
M e t h o d i st 
Episcopal 
this a f t e r n o o n at 
2 : 3 0 
o ’c l o c k . 
All m e m b e r s of t he ald 
arr* u r g e d to be p r e s e n t . 
• 
• 
• 
l-orrsf/Y Me* t i n g 
A r e g u l a r m e t i n g o f St 
M n ry ’s 
Cou rt , 
N u m b e r 
.961, 
W o m a n ' s 
a t h o l i c Order o f F o r e s t e r s , will 
br* h eld th s e v e n i n g , b e g i n n i n g at 
* o ’clock in t he St. J o s e p h ' s club 
ro o m s. 
A t t e n d a n c e o f all m e m ­ 
b ers Is r e q u e s t e d . 


T h e n arid 
O n e 
l ar g e 
can of Royal Ant: 
- h' ri les, pitted and d ra in ed . 
O r e 
l ar g e 
ca n p i n e a p p l e we ll 
d r a i n e d and cut in s m a l l p »ces. 
T w o c e n t s w o r t h of m a r s h m a l ­ 
l o w s cut in q u ar te rs . 
Beat 
up o n e pint of w h i p p i n g 
c r e a m , fold into fruit 
Set 
in Ice box for t w e n t y - f o u r 
ho u rs . 
T h i s 
fruit s al ad is v er y goo d 
w i t h 
a n g e l 
c a k e 
and 
is 
n i c e 
to 
■ f r o * w h e n you e n t e r t a i n b e c a u s e 
it 
m a y he m a d e the da y bef op * 
a v o d i n e a last m i n u t e rush. 
Mrs. G e o r g e N. Je n se n , 
G l a d s t o n e , Mich. 


T h e p r o g r a m of t h e T e n t h a n ­ 
nual E p w o r t h L e a g u e In sti tu te of 
he M a r q u e t te district, wh ich will 
he held at 
M i c h i g a m m e J ul y 
31 
to A u g u s t 
9, a n d w h i c h 
will he 
a t te n d e d by a large d e l e g a t i o n of 
tho 
First 
M e t h o d i s t 
E p is co p al 
ih u r c h of t h i s city, is a b o u t c o m ­ 
pleted. 
S p e a k e r s will 
i n c l u d e 
the f o l ­ 
lowi ng lea d er s : 
Dr. W, E. Grafz, e d it o r of the 
Ep w o rt h H e r a l d ; 
Dr. P. J 
Har- 
ison, 
p r o f e s s o r 
r e l i g i o u s 
e d u c a ­ 
tion af A lb io n c o l l e g e ; Dr. G e o r g e 
W. DI rn st cad 


r t , 
a 
1 
I 
anc* 
W, J. S tr o m w e l l , 
b 
l a t e 
L 
e a d e r s 
r,2:l p : r M a v e n u e sou th , who a t ­ 
t e n d e d t h e g r a d u a t i o n 
exer cis es 
af 
N o r t h w e s t e r n 
U n iv ers ity 
In 
E v a n s t o n . 
111., 
h a v e 
re tu rne d to 
t h i s city a c c o m p a n i e d 
by 
their 
son. M au ri ce , w h o w a s gra d u a te d 
f r o m t h e S c h o o l 
of 
C o m m er ce . 
T h e i r e l d e r son. 
H ar ol d 
S tr o m - 
well a n d M is s L o r ra i n e Monk, R. 
N., both of D u l u t h , 
Minn., 
w h o 
joined 
t h e m 
in 
E v a n s t o n 
al so 
c a m e to th is cit y to spe n d W e d ­ 
nes da y at t h e f a m i l y h o m e . 
Mr. 
S t r o m w e l l 
and 
Miss Monk left 
T h u r s d a y by m o t o r 
for 
Du l u th 
M a u r i c e wi ll r e m a i n h e r e at the 
p a r e n t a l h o m e for t w o w e e k s and 


of" De tr oi t j f o u n d e r I wiU t h f 'n K° 
C h i c a g o w h e r e he 
h a s t a k e n a p osi ti on w it h S ear s & 
R o e b u c k . 


f o w o c , W's., w h e r e t h e y a t te n d e d 
the c e r e m o n y at H ol y F a m i l y C o n ­ 
vent 
w h e r e Mrs. 
P il li on 's d a u g h ­ 
ter to ok her fir?;* v o w s in religion. 


Mrs. A. R. A n d e r s o n 
of 
this 
c i t y a n d Mrs. 
H a n s C h r i st o r f of 
G l a d s t o n e h a v e left for 
Denv er, 
Col., w h e r e t h e y will a t t e n d the 
N a t i o n a l c o n v e n t i o n of t he Lad ies 
A u x i l i a r y to t h e 
B r o t h e r h o o d of 
R a i l w a y T r a i n m e n . 


Mr. 
and 
Mrs. 
turned 
Th u rs d ay 
W. 
J. 
Fie ld 
re- 
from 
N e w York 


r et u rn ed f r o m a t w o w e e k s ’ stay 
a t 
F r e n c h 
Li ck s 
Spring, 
Ind.. 
no te d resort. T h e y m a d e the trip 
to In di an a by mo tor . 


Miss Marie Lucia, t e a c h e r in the 
Fr anklin 
sc hool, 
is l e a v i n g today 
for lier h o m e in S u g a r Bush, Wis.. 
w h er e she will visit before leaving 
the early part of July on a motor 
trip throug h tho west. 


Mr. and Mrs. E d w a r d D o u g h e r ­ 
ty'. w h o h a v e be en ' h e g u e s t s of 
Mr. an d 
Mrs. J. I). Murray, 4 l h 
City where t h e y visit ed t heil son, I S o u t h Ni n th s t r e e t h a v e r e t u r n e d 
Wa I a c e S. Field. 
Mr. Field will to their h o m e in Iron M ou nta in . 
lea ve July I for Brandon, Vt., where 
he will aet as dir*1* tor in arts and 
f mtmm ' 
*” 
“J 
crafts at a b o y s ’ c a m p during the 
s u m m e r m ont hs. 
Births 


Mrs. W. J. H a t t o n , 211 O g d en 
a v e n u e , w h o left h^re t w o w e e k s 
a g o to v i s :t 
w it h 
her so n - i n - l a w 
an d d a u g h t e r 
Mr. 
and 
Mrs. 
Pld- 
wa rd B l a k e at F o n d du Lac. W is. , 
is s p e n d i n g a f ew d a y s In C h ic a g o, 
w h e r ^ s h e 
w en t 
by 
m o t o r 
w i t h 
h e r son Clark H a t t o n of Komi du 


Why look ■further? 


Dr Molar Strut 
T h e De.Molav 
"Strut," one of the 
o u ts t a n d i n g social e v e n t s 
of 
the 
utnmcr, w.ll bf* held tonight at the 
C o li se um 
T h e d a n c e is to he an 
informal affair for all Masons. Dr- 
Molavn, Ea ste rn S ta r s 
and 
their 
g u e s t s 
Charles J oh n so n and 
his 
eight 
W ol v e r i n e s 
will 
fur nis h 
the 
pro­ 
gr a m of d an ce m u s i c for tile e v e ­ 
ning. 
Dancing will 
be from nine I 
to o n e a rn 
All w h o h a v e receive d 
inv itation s but h a v e not as yet s e 
ared their t'citola, m a y do so aft 
the* door 


Presbyterian 
Sunday School 


c f t he I n s ti t u te ; Dr. H o w a r d Miis- 
s*r. of t h e Methodist, 
hoard 
of 
fo re ig n m i s s i o n s , New' York ; P r o ­ 
fe ssor ‘litorold ('lase, s o n g l ea d er, 
ami Mrs. ('lase; Dr. W. J. 
S h a t ­ 
tuck, board of 
h o m e 
m i ss i o n s . 
P h i l a d e l p h i a ; 
J u d g e 
Lo ui s 
H. 
Fend o f th*1 s t a t e s u p r e m e court, 
L a n s i n g ; Miss C y n t h i a Lord, C h i ­ 
c a g o T r a i n i n g sc hoo l. 
R e v H a r r y W. C o l e n s o of Glad- j jac 
st o n e is d ea n of t h e i n s t i t u t e a n d : 
Mrs R. Ck G. W i l l i a m s of t hi s city j 
Mr. and Mrs. Al ec M c C u l l o u g h 
Is dea n 
of 
w o m e n . 
Rev. 
J o s e p h of D e t o u r , w h o h a v e be en visit-J 
D u t t o n of M a r q u e t t e is p re s id e nt i n - 
lier** 
yvith 
M a y o r 
and 
Mrs. 
W. H. N e e d h a m , h a v e been c a l l ­ 
ed 
to 
P o n t i a c 
by 
t h e 
d e a t h 
of 
Mr. M c C u l l o u g h ’s br ot he r, T h o m ­ 
as 
M c C u l l o u g h . 
Mr. 
a n d 
Mrs. 
M c C u l l o u g h 
are 
Mrs. 
N e e d h a m ’s 
pa rents. 


Mr. and Mrs. F ra n k Pelnar, Mr 
and Mrs 
G eor ge Melnar and Mrs. 
E d w a rd 
Pow ell 
h a v e 
returned 
to rd h ero of th** bir th of a t n p o u n d 
K e w a u n e e , Wis., af ter a t hr ee d a y s ’ son f() Mr. an d Mrs. J o se p h Mari- 


A n n o u n c e m e n t . h a s b e e n rec eiv - 


of t he In s ti t u te cou nc il 


Rev. John H u r o 
At 
Conference 


! 
Rev 
J o h n H u g o , p a s t o r of Cal- 
' v a r y B a p t i s t c h u r c h , 
Mrs 
H u g o , 
T . 
0 
■% 
and Ma rv in , Mildred a n d Ina PO­ 
P I C H IC Saturday ,*© ■son. ar** I la v i n g this m o r n i n g 
for M e n o m i n e e w h e r e t h e y wi ll at- 
An annual o uti ng In w h ic h chi I - t e n d t he S w e d i s h B a p t i st a n n u a l 
dren 
and 
the.r 
parents 
will 
join s t nt e 
c o n f e r e n c e , 
m e e t i n g s 
of 
will he held Sa tur da y af te r no on at j w h i c h 
will 
be h eld in 
B r o a d w a y 
Ludi ng ton pnrk, tho annual S u n d a y I c h u r c h , 
M e n o m i n e e . 
T h e r e 
wil l 
sc h o o l picnic of (he First P r e s b y J be 
no 
p r e a c h i n g 
s e r v i c e 
at 
t h e 
te ria n church. 
C a l v a ry c h u r c h 
S u n d a y 
m o r n i n g 
T h e aflalr is for all c h il d re n o f 1 but at 
7 : 4 5 o ’clock S u n d a y e v o ­ 
ke 
various c l a s s e s of the 
sc h o o l rung t h e r e 
will be 
a 
p r o g r a m 
and their parents. 
g i v e n by t h e S u n d a y S c h o o l c h i 1- 
E ae h family Is as k ed to t a k e its dren. 
o w n lunch b as k et and d i sh es . L e m ­ 
on a d e 
will 
bf* fur nished, and 
ice 
* rea m wi I 
bo gi ven the ch il dre n 
T a b l e s will he provided. 


when you can 
have this 
D E P E N D A B L E 


100% PURE BARLEY 
MALT 
SYRUP 


R o y Richa rd s has returned to D e ­ 
t r o i t after a tw o w e e k s ’ visit at the 
h o m e of Mr. and Mrs. J. E. Fred- 
Rt. S t e p h e n ’s Picnic 
I 
T h e outing prog ram 
will in clu d e j eri ekson. 321 S o u th F if t e e n t h street. 
T h e picnic of 
th** St. S t e p h e n ’s j a 
h o re rh o e pitching co n te st 
for the 


visit af t h e h o m e of Mr. and Mrs. 
J. E. F red eri ck son , 321 
South F if ­ 
t ee n th street. 


Mr. and Mrs. F. .I B i s s o n e t t e and 
daughter. Lorraine, h a v e returned 
to Ch ica go after a m ot or trip here 
for a we ek end visit at t ho ho me of 
Mrs. B l s s o n e t t e ’s p ar en t s Mr. and 
Mrs. J. E. F re d er ic k so n , 321 South 
F ift een th street. 


Mr. and Mrs. P e r c y O we n s, Earl 
O w e n s and Frank J e w e l , wh o left 
he re S u n da y 
fur 
Lans ing , hav in g 
b ee n called by the de a th of W a ld o 
Chase, ret urned to E s c a n a b a y e s t e r ­ 
day by au tomobi le. 


Air. 
and 
Mrs. 
G e o r g e W a l t e r , 
9 07 S o u th E l e v e n t h 
s t r e e t , h a v e 
/• 
.-j 
r e t u r n e d f ro m F o n d d u Lac w h e r e 
Mrs. G e o r g e B r o w n . 
W e l l s a n d ; 
„ U n d e d 
t lr st raaM 
in­ 
lier son. ( ter ald , 
h a v e r e t u r n e d 
• 
h 
S u n d a y by Re v. 
f rom W e y a u w e g a , 
Wis,, 
w h e r e 
t h e y a t t e n d e d t h e 
r e u n i o n 
h eld 
on tho o c c a s i o n o f 
t h e 
g o l d e n 
w e d d i n g 
a n n i v e r s a r y 
of 
Mrs. 
Mrs. 
J a m e s 
B r e s n a h a n 
a n d 
B r o w n s p a re n t s. 
Mr. 
and 
Mrs. i t w o 
c h i l d r e n 
o f 
M e n o m i n e e 
are 
H e n r y C. C er oi d . 
v i si t i n g 
w i t h 
her 
m o t h e r , 
Mrs. 
A n n a H a n s e n , and 
w i t h her sis- 
Mr. and Mrs. F r a n k 
St. P ie rr e, tefi 
Mr s . s . 
M. S l a m b o at 
T r e n - 
621 N o r t h E i g h t e e n t h 
stree t, are a r v . 
l e a v i n g 
t o n i g h t 
for 
K a l a m a z o o , ; 
Mich., 
w h e r e t h e y 
will 
a t t e n d 1 
Mrs. J a m e s D e v l i n an d riaugh- 
c o m m e n c e m e n t 
att 
he 
W e s t e r n ters. Grace and J a n e , o f M a r i n e t t e , 
S t a t e 
Teachers* 
c o l l e g e , 
f r o m I f o r m e r l y r e s i d e n t s 
o f 
E s c a n a b a 
w h i c h 
th e ir 
d a u g h t e r , 
Miss 
E l - j a n d 
w e l l 
k n o w n 
h er e, h a v e left 
vi ra, w i l l 
be g r a d u a t e d . 
I for a s u m m e r 
v a c a t i o n visit iii 
: C a li f or n ia . 
Mrs, H e l e n F i l l i o n a n d d a u g h ­ 
ter, 
L o r ra i n e , 
a n d 
Miss E v e l y n . 
Mf- 
and Mrs. Ri ch ard A. H ov - 
C ol ll n s h a v e r e t u r n e d f rom Maili- 
lei', 3 0 2 
L a k e S h o r e Drive, hav* 


de n of 
S t i l l w a t e r , 
Minn. 
Mrs. 
Mad de n will ho r e m e m b e r e d her** 
tis t h e f o r m e r M a r g e W a l t e r s o f 
t h i s city. 


Advert hem ent 


Fr. R i ch a rd M cC ar th y , n e w l y o r ­ 
d a i n e d 
priest 


New Face Powder 
Stays On 


lf v o ti ha ve l a r g e p o r e s use a far o 
p o w d er that will n ot clog t h e m . A 
n ew F r e n c h p r o c e s s cal led MEL- 
LO-GLO 
m a k e s 
t h e 
sk in 
look 
. oi m g. st a y s on l o n g e r , f u r n i s h e s 
a y o u t h f u l b l o o m , d o e s not irri­ 
tate t h e skin or m a k e it look p a s ­ 
ty or fl a k y . 
S p r e a d s 
(smoothly. 
Trv 
t h i a 
n e w 
w o n d e r f u l 
F a c e 
P o w d e r MF.LLO-GLO. 


NOTICE 


All 
Dancing 
(la s s e s 


will lye discontinued un­ 


til September 1st. 


MISS 


M A R Y C U THBERT 


bundt sn bool will be held in PIO 
'terr Trail park on Saturday, Ju n e 
m en, w h ic h will be an e l im in a t io n 
co n t es t , pre liminary to s e l e c t i o n of; 
°0 
All nre to m e e t at tho chu rch I a P re sb y t er i a n m e n ’s L a m for the 
Satu rd ay af te r no on at on© o ’clock j Dally P r e ss t o ur na m en t . 
G a m e s of 
o go to the pic nic groun ds. T h o s e all k in ds are pl anned for th© chil 
wh o Intend to at te n d are reque ste d 
riven. 
to m i l Rev. F o s t e r before F riday! 
A r r a n g e m e n t s ar** In c h a rg e of 
e v e n i n g at 7 p rn. 
I G u y Knu tson , sup er in te n d en t of t he ! 
_ 
S u n d a y st hool. 


T H E B IG 3 LB. C A N 


Children’s Clinic 
Held Thursday 


A tons lo e t n m y cli n ic s p o n s o r e d 
by the Child W e l f a r e c o m m u t e of 
th© Escan ab a W o m a n ' s club w a s 
h eld T h u r s d a y at St. F r a n c i s h o s ­ 
pital. 
T w e n t y f i v e c h i l d r e n 
w e r e 
g i v e n atte! t i o n . 
M e m b e r s o f th* 
c l u b called 
for 
th** p a t i e n t s and 
t o o k 
the m back to their 
h o m e s 
la t er in th© d a y 
T h e ch il d ren 
w e r e under t h e c a r e 
o f 
seve ral 
sp e c i a l st* 
a n d 
p h y s i c i a n s , 
th* 


Florence French 
Receiving Degree j 


Miss 
F l o r e n c e 
F r e n c h , 
( la ugh - t 
tor of Mr. a n d Mrs. E. J 
F re n ch 
6 0 2 
l>ake 
S h o r e 
Drive, 
will 
re ; 
c ei v e 
l u r 
B a c h e l o r 
of 
Ar ts 
d e 
g l e e at 
c o m m e n c e m e n t 
e x e r c is e s 
of 
t h e 
U n i v e r s i t y 
of 
M i ch i ga n , j 
on 
M o n d ay . 
Mrs. 
F r e n c h an d j 
Miss 
M a x i n e 
ar** 
l e a v i n g 
t h i s I 
m o r n i n g , 
d r i v i n g 
to 
Ann 
Ar bo r ; 
for 
c o m m e n c e m e n t . 
T h e \ 
will 
ret u rn 
by 
w a y 
of 
C h i c a g o 
and 
M i l w a u k e e , st o p p i n g to visit wit h 
r e l a t i v e s 
a n d 
fr ie n d s 
in 
both 
cities. 


Mrs. Huntley Russell 


lite rally o f G r a n d R a p id s ’ 


"F irst F a m ilie s " 


Intimately connected w ith 
our city’s 
progiess. 
H er 
uncle 
built 
the 
first 
frame 
h ouse, 
H er father, 
ex-m ayor 
Com stock, also congressm an, was our 
first fu r n itu r e sh ip p e r . 
H er h o m e, 
Riverside G ardens, is a jew el box of 
historical treasures dating back to 1686 
. . . am ong them a diam ond and pearl 
bracelet from Marie A delaide, last Q ueen 
of France, and a letter from G eorge 
W ashington, sent to earlier m em bers of 
Mr. R u ssell’s fam ily. 


I I 
trust these 


suds with my finest 
pieces without fear 
of fading or injury 
n 


“Fd like to join the girls—if I ’M 
going your way—’’ 


“Of course you are, 
Honey;— 
EVERYONE’S going to see the new 
dress-arrivals at LORETTE’S. 


L o r e t t e ’s 
1012 Ludington St. 
Escanaba, M ich. 


I eat it w hen 
t r a v e l i n g " 
“Traveling has its discom­ 
forts and dangers, hilt 
most of the trouble conics 
from eating wrong foods. 
^ No matter where I ani I 
call for Shredded W heat 
and tniIk for breakfast, it 
is the safe and satisfying 
food, e a s i l y d ig e s t e d , 
which h e l p s to pres ent fa­ 
tigue on a long journey.” 
Shredded \\ heat is served 
in d i n i n g c a r s , a n d in 
nearly every hotel or res­ 
taurant in this country 
'A and many in Europe. 
^J* It is deliciously, strength- 
I ening with milk or fruits. 


’ N A T IO N A L BISCUIT CO MP ANY 


k 
" U n e e d a B a k e r s " 


says Mrs. Huntley Russell 


Years of experience in guarding frail old laces and heir­ 
loom linens that one careless laundering might irreparably 
harm have taught Mrs. Russell that one soap is safe for 
them and for the glowing colors of her costly modern 
silks and woolens. 
That soap is pure double-sudsing 
American Family Flakes. 


“My friends sim ply gasp at the chances they think I take,” 
says Mrs. Russell. “But I know' American Family Flakes! 
And I know there isn’t anything w’ashable that will not 
come through these soft suds as fresh and lovely as new. 


“The miracle is that any soap so gentle can also be so 
efficient. 
You scarcely ever have to rub the most soiled 
pieces, my laundress says. 
And things iron more easily 
than when laundered in other soaps, show ing that every 
trace of this soap rinses out. 
No wonder even chiffon 
stockings wear a great deal longer w hen laundered only 
in American Fam ily Flakes.” 


This miracle of doubly pure, doubly enc *getic suds will 
not only save you dollars in the wear of aff things w ash­ 
able, hut wall keep your hands young and lonely through 
years of dishwashing, household cleaning ana laundering, 


W hat folly to take chances with a soap less pure, when 
American Fam ily Flakes is easily the m ost economical 
soap you can buy — doubly economical because you get 
so much more su d s for your money — a nd they' do m ore 


w ork. For extra economy, buy the laundry-size package, 
as do Grand Rapids’ leading families. 


Double-suds 
in bar soap, too 


Many w om en need a bar soap that they 
can rub right on the extra grim y spots. 
American F am ily Soap g iv es double - suds 
help in rem oving grease and dirt w ithout 
hard rubbing. 
B ’s as pure as pure can be! 
W h y ruin your hands by scrubbing and 
w ashing w ith a harsh soap, when 
American Fam ily Soap costs so little, 
and saves so m any dollars in the 
longer wear of all things w ashable. 


American 


t 'Hjiiy 
H akes 


^*yuuc Pt ^ American Family Flakes 


I* f I ll 'Lm&n ii 
j^s 
double-suds that makes the difference 
WITH ALL THE BRAN OF THE WHOLE WHEAT 


P R E S S 
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2 SHOPLIFTERS 
ARE ARRESTED 


Women Fined $50 Each 
and to Spend Five 
Days in Jail 


C ITY B R IE F S 
Pontiac A rr angili g 
Reception for Vets 


John Andrews 
416 r i ’-st ave- 
Legionnaires attending tho Thir- 
nue South, has left fur Chicago j ,eenth 
Annual 
American 
Legion 
for a 
vacation 
visit with 
h is ' Convention in 
nr,Mar on J uly J. 
mother, Mrs. T. F. Lynch. 
;! an<1 4* %vU1 certainly have plenty 
I to do. 
Besides the meetings, band 
Jack Erickson, a student in th e 1 contests, 
ma o 
quartet 
contests. 
College 
of 
Law. 
Univ* rsity 
of jr0if tourneys, factory 
tours, 
p c 
North Lakota. Grand Forks, has | fades, and speeches, several dances 
arrived here to spend the summer 
vacation at the home of his par­ 
ents. Mr. and Mrs. John Erickson, 
821 Lake Shore Driv • 


LEGION TO GIVE 
FETE JULY 4TH 


Three - Day 
Celebration 
Being Planned by 
Escanaba Vets 


ll ieh- 


Ih-y h . d | (n>m Stevens Point.' tv ., 
to Ann ' “.Try # M t . w ill W .hmwn open 
• w 
I 
‘ 
I ... 
T 
r » . 
* < t i 
•» m 
c 
i i i i T i t , 
t , ? h , r 
t ii* i i 


Two women 
shoplifters 
were] 
sentenced yesterday by Justice of 
the Peace James S. Doherty to pay j 
fines of 850 each and spend five, 
M r 
a n d M r s 
w i l l i a m B 
days in tim county Jail. They were tPr Hnd 
Qretehen THchtor 


a -nut ” 
• 
° f *h!a H ,-v- :'v : 
stolen 
from 
several 
Flscunaba 
.•■tores. 
J he women were 
Mrs. 
Grace 
Pell. 2 5, and 
her 
sister-in-law, 
Miss Ida Bell. 20. both of Bessem­ 
er. who drove to Escanaba iii the 
form er’s automobile last Saturday 
to spend the week-end. They were 
arrested by police Wednesday af- 
♦ ernoon when their actions arous­ 
ed the suspicions of clerks in one 
of 'tie city’s department stores. 
These are the first arrests to he 
made here since the retail nier- 
r h i tits committee of the Escanaba 
‘ trim her of Commerce announced 
i's widely advertised anti-shoplift­ 
ing campaign. More than a score 
of merchants were called to the 
nolice station yesterday morning 
to identify tht*’ shoplifters, a plan 
which will he carried out in the 
future so that this class 
of 
of­ 
fenders will he better known to 
t hem 
A small quantity of moonshine 
liquor was found iii the women’s 
automobile. Miss Bell, who said 
she had been a ru ral school teach­ 
er the past year, was 
in 
tears 
when brought before the judge. 
She said it was her first shoplift­ 
ing offense. 
The shoplifters took 
four dresses, two beach pajamas 
and other articles. 


and banquets have been planned 
For those of the delegates who j 
enjoy dancing, three big dances will 
be held. 
The spacious ballroom of imba American Legion, will be dis- thl8 clty 
the Elks re in pie . n be 'he si vile CUPsed at H meeting of Cloverland j 
Mrs. Watr\ had visited in Esca- 
of the grand ball on Friday, Ju ly 3. 


Plans for a celebration on Ju ly J. 
4 and 5, sponsored by the Esca- 


E scan a ba H o rn art's 
Mottler 
Dies 
At 
Port Washington 


Mrs 
Tv ter W atry of Port W ash­ 
ington. W is . mother of Mrs. John 
Steinmetz, 
S r. 
226 
North 
Eig h t­ 
eenth 
street. 
Escanaba, 
passed 
away 
early Thursday morning at 
h'-r home a r u- an illness of several 
weeks. 
Mrs 
Steinmetz, who " a * 
summoned ttire-- 
weeks ago, has 
been at her mother s bedside con­ 
gruously since her departure from 


Post 
82 
Monday 
evening in 
Eagles’ hall. 
Sonic preliminary work 
to Legionnaires on the other two j rt»ady been done in preparation for 
The best 
three-day program, which in- 
dunces will 
he 


Arhor to attend the commence-( 
ment exercises at the U niversity I n’^hts of 
ie «.on\( i on 
of Michigan. 
I 
tnusic for the dunces will 
be | eludes a huge Independence Day 
j furnished by Art Maloney and His c< |pPra(ton j u;v 4 
with fireworks. 
Mrs 
T ittie Chase of tlvs city. j Ramblers, a dance band that knows L ree pitractions .an d other features. 
who w as summoned 
to 
L an sin g ! their instruments. 
T 
h e committee in charge is already 
Sunday 
by the death of 
her son.; 
Besides the innumerable 
Post and fooling entertainment numbers for 
Waldo, 
returned here 
yesterday. 
district dinners. Auxiliary teas and 
jdg event. 
Tho Legion drum 
luncheons and the Gold Star Moth- . ftlld i>ugle corps w ill take a promi- 
011 of Mrs. Matt 1 erg ten. tw elve banquets are sched- nent part in the festivities, leading 
uled to take place during the three tPe para(ie and giving exhibitions 
days. 
Tho 
Ladies’ 
Auxiliary 
is ; ap a par( 0f 
program. 
planning the menus, and a plentiful 
Various other 
important business 
supply of rapid-fire 
after 
dinner j matters pertaining to local Legion 
.speakers is assured. 
An added tea- actlvtiies will be taken up at the 
hire on the entertainment will be c.PPf.|OT1 Monday evening, and Com- 
the Forty and Eight initiations that j _ 
________________________________ 
will last throughout the week. 


Richard Ryan 
Ryan of Manitowoc, W is.. form er­ 
ly of this city, is in the city visit­ 
ing his brother and sister Atty. 
Edw . 
Ryan and 
Miss 
('atherine 
Ryan. 
Richard is a student at the 
University of Wisconsin. 


^ l0 inaba several tinier and had a num­ 
ber of friends her*'. 
She is stir 
has a 1- vivid by 
two daughters and six 
sons, 
Mrs 
Steinmetz, 
Escanaba; 
Miss Elizabeth W atry, Peter, Domi­ 
nic. Nicholas and Joseph, all of 
Port Washington; I /00 of Sheboy­ 
gan, W is. and John of Iona. Minn.; 
twenty-nine 
grand 
children 
and 
forty great grand children. 
Funeral s> rvices w ill be held iii 
Port Washington probably Monday 
morning. Mr Steinmetz and daugh­ 
ters Rose. Florence and Antoinette 
and 
sons John and George will 
leave early this morning by motor 


to attend the services 
If is pro!) 
able that oth*-r nullifiers 
of th* 
family will h avo later 
for 
Port 
Washington. 
Interment will be in 
the Port 
Washington cemetery 
where 
the 
husband was buried five years ago 
I 


Injured Man So t 
Allowed Visitors 


The condition of Edward Priested 
617 South Tenth street, although 
somewhat improved, is still ver> 
serious. 
Mr 
Priester, 
who 
was 
badly 
injured 
Monday 
morning 
when the pede on which he was 
riding collided with a truck at tin 
Birds E y e cro-sing. suffered a frat 
ture of two bones in his back, a l> 
brain concussion 
and 
lacerations «, 
and bruises. 
5 
lie is suffering extremely from ? 
shock and is not permitted \ isitors. j % 
A daughter. Miss Fklna Priester of I J* 
Detrot, and a brother, Gerald Pries 
tor of Chicago, who summoned to J 
this city, arrived yesterday. 
•* 
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mandor Henry Breault is urging a 
full attendance 


Reclamation 
of 
the 
Pontine 
marshes near Rome, is resulting 
in the development of un im port­ 
ant agricultural district 


STO RY OF 
Indianapolis Speedway Tests 


Entitled 
“The Story of Modern Lubrication 
Research" 


Conducted by 
THE STANDARD OII, CO. 
(IN D I Y.\ \ ) 
EAGLES’ HALL 
TONIGHT, JUNE 19 


At 8:0(1 I'. M. 


Everybody Welcome 
No Admission 


Press 
Want 
Yds 
Ye complish Much. 
Post 
Little, 


M v v i i f f i a i i i i i a v i v i a i s f i i i f t i i t i i i f a * i i i i a a V 
l 
V 
t 
V 
r 
■ 


Press Want Ads Cost Little, Accomplish Much. 


Senator Herbert 
J. 
Rushton 
bas 
left 
for 
Lansing, 
called 
to 
attend 
a 
closing session 
of the 
state legislature. 


Peninsula Reports 
404 Fires In 1931 


Mrs. Stu?k Smith of Minneap­ 
olis is the guest here of Mr. and 
Mrs. M. N. Sm ith, 
800 
Lake 
Shore Drive. 


Alfred H. Lawrence of Chicago is 
visiting af tile home of his parents, 
Mr and Mrs. II IT Lawrence, 1215 
Fourth avenue south. 


Osmond Chase and Howard Chase 
of Rinsing, Miss Eilene Chase of 
Chicago and Miss Gertrude Sample 
of Ionising have arrived in the city 
to attend tho funeral 
of 
YY’aldo 
('base which will be held this after­ 
noon. 


Memphis— “ I ’m 
sorry, 
but 
It 
must be. 
Go ahead, doctor. 
It ’s 
_ 
„ _ 
7 
~ 
. 
__j either 
my 
voice or 
my life.” 
Compilation of reports now o n Tho8M were t,)(i lapf words {hat 
file with the forest fire division of , 
M 
rndprwood w i„ pver hear 
the 
department 
of 
conservation! 
^ Jjv 
flnlshed 
show that 1,450 fires have occurred hl8 br{ef rem ark 
doctors 
oper. 
in Michigan so far this season. 
In-J atPd on him and rowovv<i hiH Vn- 
cludtng fires for 
which reports, 
j cor(ls 
have not been received at the I lan­ 
sing office, tho total for the season 
would probably reach a figure about 
200 higher, it was stated. 
According to tho division’s tabu­ 
lated records. 404 fires have oc­ 
curred In the upper peninsula and 
691 in the lower peninsula 
The fires to date in upper penin­ 
sula counties ure: 
Alger 
.................................... 
5 
Baraga .................................. 43 
Chippewa 
............................ l l 
Delta ...................................... SS 
Dickinson 
............................ 69 
Gogebic 
................................ 19 
Houghton 
............................ 38 
Iron ....................................... 39 
Keweenaw ............................ 
2 
Luce 
...................................... 
6 
Mackinac .............................. 25 
Marquette ............................ 39 
Menominee ........................... 44 
Ontonagon ............................ l l 
Schoolcraft ........... 
16 
Total ...................................404 


Saddle Horses I 
Provided at Amasa 


Entertainm ent 
of saddle 
horse 
riding guests has been added to the; 
program of the busy Rosebush Tri- J 
anglo Ranch at Amasa, Mich., ac-1 
cording to announcement made by 
the ranch management. 
Cowboy guides will 
direct 
the 
ranch viators, and will accompany j 
them on rides about the extensive ; 
ranch holdings, through the ever , 
greens and hardwoods, on the ranch 1 
private roads 
and on the trails j 
through the woods and range. Good 
gentle 
saddle 
horses 
and 
cow- 
ponies with stock or English sad 
dies will be used by the guests and 
the trips will be planned according 
to the length of time the visitors 
wish to spend on the ranch. 
The saddle riding guest program 
is a new one at the Triangle Ranch, 
which is. tself, the only western 
cattle ranch la s t of the Mississippi. 


Delta County Has 
Dele ga tion W itll 
Tour Iii Wisconsin 


County Agricultural Agent J E. 
Turner of Escanaba and Bort John 
ston of Ensign are taking part in 
the fifth annual tour of Upper Pen­ 
insula farmers which 
w ill 
cover ( 
various points of dairy and ‘ Top 
growing interests 
in 
Wisconsin. 
Accompanying the local men were 
Russell FT 
Horwood, U. P. dairy 
specialist and manager of the tour, 
and T>. L Olanahan. crops special­ 
ist, who 1s assisting in arrange­ 
ments. 
The 
delegation 
assembled 
at 
Green Bay, starting off Thursday 
morning 
for 
the 
four-day 
tour, 
which will give farmers of the pen­ 
insula an opportunity to see the 
b e s t dairy regions of the Badger 
s-a'e. 
The tour will end at Wan 
para YVis.. Saturday. 
Other counties 
represented 
on 
ihe trip, and the number of farm ­ 
ers from each. are 
Marquette 5. 
Menominee 3. Dickinson 4, Iron IO. 
Gogebic 4. Houghton 9. Baraga 13 
In addition, several 
county 
farm 
agents and other leaders in agre 
culture and da’ry development arn 
making th*- tour. 
Among the latt. r j 
1« B 
\ 
Heath, agricultural agent ■ 
for the D , S. S. & A. railroad. 


S h e n e v e r seemed to have the 
pep 
that the other girls had. 
N or was she so good-looking 
either. 
Her complexion was 
sallow. W rinkles had appeared 
.— years too soon. Little won­ 
der that men found excuses 
when her name was mentioned. 


W hat a pity that so many 
girls lose beauty so soon , . . 
very often caused by the poisons 
of constipation. This could bo 
prevented, easily, pleasantly . . . 
by eating a delicious cereal. 
T w o 
ta b le s p o o n fu ls 
o f 
Kellogg’s 
A l l -B r a n , 
eaten 
daily, are guaranteed to pre­ 
vent and relieve both tempo­ 
ra ry and recurring constipa­ 
tion. In severe cases, use w ith 
each meal. 


Kellogg’s A l l -Bran sweeps 
the intestines clean of all poi­ 
sonous wastes. How much bet­ 
ter than takin g habit-forming 
pills and drugs. 


Serve 
Kellogg's Ai.L-Bran 
with milk o r cream, fruits or 
honey added. Use for making 
fluffy 
bran 
muffins, 
breads, 
omelets, etc. Ix»ok for the red- 
and-green 
package 
at 
your 
grocer’s. 
M ade by Kellogg in 
Battle Creek. The lur ye a Us eU- 
iny All-IS run. 


A l l - B r a n 


V V . V . 


ii For the 4th ii 


' n 
X W hite Flannel Trousers ,■ 


'•I 
W hite Duck Trousers 
J; 


«* 
and the New 
% 
■r 
t 
% 
Long Linen Trousers 
jj, 
*; 
Also K N IC K E R S I; 
ra 
*- 
% 
in Linen or Wool 


*; 
Light Weight Sport 


Felt Hats 


J and everything in straws 


J 
Genuine Panamas 


:j $ 5 . 0 0 "'nnderful hat 


j; “ Doll U p" for the ji 
j: 
4th 


•I and forget your troubles 
^ 
\ T 
-------------------- , 
I Young s 
ii Haberdashery \ 


i A W 
b V . W 
A S V M 
S V . S w i 


I large pkg. 
C H IP S O 
19? 
I 
ran Sturgeon 
Bav lied 
C H E R R IE S 
28c 
I lh. can Sunset 
Club C O F F E E 
for 
________ 
39c 


1 
lh 
can 
Jo a n ­ 
nes Quality 
C O F F E E -- 33c 
I lb. pkg. Horn- 
stor COFF’E E 
21c or 3 lbs. 5 7c 
I can Joannes 
Garden Run 
B E A S 
15c 
I large can 
Joannes 
T O M A ­ 
T O E S _____ 
17c 


6 
oz. 
jar .loan 
nos H O R S E ­ 
R A D IS H 
_ 
9c 
I 
bottle Cane 
and Maple 
S Y R U P 
21c 
9 oz. jar M artha 
Washington 
Stuffed Queen 
O L IV E S __ 
23c 


16 oz 
bottle 
Joanne« Qualitv 
O L IV E S 
21c 


2 4 
lh. sack 
Hollister FLO U R 
for 
_______ 
74c 
49 lh. sack 
Homstor F’LO U R 
for ______ $1.43 
2 
lbs. 
F'iggolet 
C O O K IE S _ 2 5c 
2 lh. pkg. Jo h n ­ 
ston s COOK I FIS. 
an assortment of 
4 kinds at _ 37c 
I 
lh. box John- 
neon's Pure B u t­ 
ter C O O K IES. 
sure some cookie 
at 
_________ 
25c 
3 lbs. Milady 
C O F F E E . I Drip 
System Coffee 
Bot. a Coffee Bot 
you you Id pay 
$1.50 for. 
Sale 
Brice 
___ 
$1.99 
Reid-Murdoek 3 
Bitted 
D A TES, 
per lh 
-Ae 
t2 lh. tin 
P IM E N T O E S 
9c 


Sw ift's S B IC E 
H A M in I lh. 
tins for your 
next outing or 
fishing trip 
4 5c 
Finest Quality 
Iceland 
HF1RR- 
1NG. per lh. 20c 
3 2 
oz 
jar Gio-» 
verland Mixed 
I 
B IC K E R S , 
real 1 
buy a t 
2 5c 
Mild American 
C H E E S E , lh. 18c 
B E A C H E S , 
the 
first Of the sea­ 
son. doz. _ 50c 
B L U M S . Red and 
Yellow, doz. 2 0c 
Melons, 
Grape­ 
fruit. 
Oranges, 
Bananas, W ax 
Beans, 
Carrots,, 
Cabbage, New 
Botatoes, Cucum-I 
bere, 
Radishes, 
Green Onions, 
ftc.. always on 
hand. 
F’resh 
Strawberries 
daily 


CHEESEV2 ib. 19c 


R oyal g r o c e r y 


1701 LUDINGTON STREET. 
P H ONKS 150 - 1 OL 


o f 
QtmUty 
S in e* 1W>7. 


C £ H I 


M K P ! 
ihe quality you want 


the price you approve 


★ 


lf the things you want most in a motor car have cost 
more than you care to pay—and if the cars you felt you 
could easily buy have not quite satisfied you— here is a 
timely message . • • 


A lot of people just like you have found in the new Pontiac 
both the quality they want and a price they approve. 


Suppose you are driving a Pontiac for the first time. 
What do yoG find? 


(7 W. . along at medium speed, you notice how smooth 
and quiet the engine is. You wonder how it will be at 
high speed, and a test shows it is just as smooth. 
Then you head up a sharp grade— and most likely go 
all the way in high gear. For Pontiac's 60 h. p. 
engine is big enough to do all you ask without strain­ 
ing or laboring. 


Over a back road, or where the highway is under repair, 
you find that Pontiac s rubber insulation” is far more 
than a name. Those rubber cushions at 43 points in 
the chassis surely do take up road shocks and give 
Pontiac fine-car riding ease. So do the four hydraulic 
shock absorbers, and the other niceties of design. 


You examine the Pontiac interior, and at once you see 
that the upholstery is genuine mohair or whipcord. 
(Fine leathers in open models.) Well, that rates 1009c 
for looks and wear. Then you find that seat springs 
are deep, cushions soft, and the driver s seat easy to 
adjust the way you like it. 


How about protection against heat, cold, and rain? — 
you ask. And you learn that the Pontiac body is 
weather-tight and leak-proof. 
Everything has been 
done for your complete comfort. 


There remains only Pontiac's effect on other people. 
Glances you notice along the street, and the comments 
of your friends, soon settle that! You know you are 
right in your judgment. You know that in Pontiac— that 
outstanding General Motors value— with its body by 
Fisher, you have a smart, modern, well-finished car 
. . . a car to be proud of. 


But don’t stop at this imaginary test. Take a new 
Pontiac out on the road and ask it to do everything 
you want a car to do. 
Let it prove that it has the 
quality you want—then ask the price. It s a figure you 
will warmly approve. 


PONTIAC 


M A K I N G N E W F R I E N D S A N D K E E P I N G THE O L D 


Twrj-door Soda* 
or 
Coupe, 
e<iuipi>«1 
an d 
drlirered In Kfteanaba. 1770. 
S p o rt C oupe. 


*810. 
Fou r- d oo r 
Sed an 
or 
C o n v e rtib le 


Co up e, 
$S40. 
Custom 
Sed an . 
<880. 
A ll 
tam e q uip ped 
w ith 
fro n t and re a r 
bum 


pere, 
uh orb 
absorbers, 
five 
w ire 
w heels, 


and e i t r a tire . tube and tire lock. $770 
D E L I V E It E I) 
PEN IN SU LA OAKLAND COMPANY 


L. K. Edwards, Prop. 
Escanaba, Michigan 
Phone 204 
160S-14 Third Ave. North 
CRAWFORD (S' HOLLAND, Manistique, Michigan 
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TOM BOLGER 


Manager 
G L A D S T O N E 


PHONE 32 


RIA LTO ll I JK L 


BAD LANGUAGE 
PROVES COSTLY 


Ensign Township Farmer 
Found 
(Guilty 
in 
Alguire Court 


ship, was yesterday sentenced to 
pay a fmo 
and 
costs 
totalling 
$29.75 or spend ten days iii the 
county Jail when he was found 
guilty in the court of Justice A 
D. Alguirt 
of using obscene lan­ 
guage in the presence of a lady. 
Steve Bukaviu h, a neighboring 
fa n n er, was the complaining wit 
ness. According to testimony p r e ­ 
sented at the case Buqav it rh had 
lost a n u m b e r of dogs, the last 
one only a 
short 
time 
ago 
at 
which time he made complaint to 
the sh erif fs department. 
In ii 
vestigating tho case it was found 
th at t h e bullets which killed the 
animal and th e shell w ere of the 
same calibre a? a 
hunti ng 
rifh 
which Lindquist 
was 
known to 
possess. Questioning of Lindqui t 
by a u th orit ie s revealed 
th a t lo 
had given the gun away and ex 
amination of the gun which wa- 
made later showed that th e wen 
pon had not been recently fired. 
W h e n th e officers took th e ir de­ 
p a r t u r e from th e Lindquist farm 
they advised Lindquist th a t Baka-1 
vitch h a d not suspected him and 
th a t h e (L in dquist ) should keep I 


away from th e 
Bukavitch place 
and not cause trouble. 
Hukavitch testified that 
Lind­ 
quist came to his home .luring the 
afternoon, called him 
from 
the 
house and abused h in verbally in 
the presence of hi 
wife the while 
advancing upon him in t h r e a t e n ­ 
ing mania r. 
Ile said that Lind­ 
quist appeared slightly intoxicat­ 
ed and refused to leave Un- place 
when order d to do o 
V hen th* 
Bttkavitches had 
retreated 
into 
their home and closed the door, 
Lindquist finally left. 
Denied ( ’barge 
Lindquist 
categorically denied 
the charges, saying that he had 
gone to tile home to talk over tin 
loss of Ihe dog a d assure them 
that he had nothing to d<> with it. 
as 
lie 
wanted 
“ to 
be 
good 
friends,” but that when lie roach­ 
ed 
tie* 
house 
the 
Buktivitch’s 
came out, order* (I him from tin* 
place and called him names. 
He 
claimed they were tin* offenders, 
not he 
IL* claimed to have gone 
to the place in a peaceful state of 
nUnd and that not even their in­ 
sults had ruffled him, hut unde r 
cross examination adm itte d that 
he was 
i i little “ s o r e ” after being 
treated thus while on a mission of 
frhndshlp . 
Assistant 
Prosecuting Attorney 
Dennis Met Hun 
represented 
the 
plaintiff, while Attorney William 
Miller 
Rapid River, ap pe ared for 
tho defense. 


B o n a i r , Scotland, 
erect ti 
m o n u m e n t 
players. 


is going to 
to 
bagpipe 


Study, Travel and 
Rest Are Vacation 
Aims Of Teachers 


(T lutist one public school teach 
ers will bf represented in variout 
.■-urnmoi schools an d resorts d m 
ug the sn in i rn r m onths. 
Their 
va M i n i s stu n today a l t e r the re­ 
port. fard s have bm ii given out 
Among those who plan to ut- 
tf ml s u m m e r 
school 
a re 
C. (' 
Strickland, who will a tt e n d Col­ 
umbia university, Now York; W 
lf. Pa in te r will go to Ann Arbor 
to atte nd the i n versify of Michi 
gall, ( \ P. Titus will att en d the 
su m m er term at 
W e ste rn 
Stat* 
T ea c h e r’s coll git ut 
Kalamazoo, 
Midi; Coach id. It. 
Kell 
ut Lu 
Crosse 
Normal, 
L acro sse, 
W is ., 
ami Mi s (lu lu la.idlaw 
will a t ­ 
tend tho s u m m e r te rm at North 
e m State 
T e a c h e r’s 
college 
at 
Marquette. 
o t h e r teachers who are vaca 
Honing at home 
aud 
elsewhere 
are 
R e m i ts 
Danielson who will 
travel abroad d u rin g the su m m e r 
m o n th s and C. IO, Fisher who la 
plaguing a tr:i> th ro u g h the west 
era states. A 
ll. Watson, Mabel 
Harris, Ethel Etnpson, Anna Mat 
Mallnngree, 
Agnes Olson, 
Hag!* 
(pianist rom, 
Howard 
Sundblad, 
Essie Smith, 'Ji’aZ' I Olson arid Ail 
wyn Etnpson will all he at their 
homes in Gladstone, 
Marian Fin ­ 
ley, Cornelia Henderson and Alma 
Judson will he ut thei r homes In 
Escanaba. 
Out of town teac he rs who will 


vie a l e n at home are Elsa I) Hul­ 
ler 
Calumet; 
Elsie 
Stevens, 
.--tauIt Ste 
Marie; 
Caroline Han- 
n, IP.aghton Lake; Emily Han- 
on, Minneapolis; J e a n Ua.tti-r.-on, 
Calumet; 
Dorothy 
McQuown, 
-tan haugh; 
A l i c e 
Garret t, 
(iv inn, Lillian Vine, 
Lake Lin­ 
e n 
Glady- Schutz, Mf. P le a sa n t, 
da i iuii M uck, Neg au nee, Ady N u ­ 
nda, Negaunee; Mabel Anderson, 
eau It Ste. Marie; 
Irma 
Sersen, 
Blooming Prarle, Minn., Angeline 
Andeison, Cedarville; 
Helen O a ­ 
sis 
R a t t l e (’reek; Frances Sulli­ 
van, Gladwin; May Swanson, S u ­ 
perior 
Pauline 
Hartvigh, 
M a r­ 
inette, and 
Merl 
D 
Williams, 
Maryville, Mo, 


PICX GLADSTONE 
FOR CONVENTION 


THEATRES 


III A LTO 
Two fam ous newspaper comic 
.trip heroes figuratively reach out 
over their pen-and-ink b o undari es 
and shake han d s in “ Skippy,” the 
Para m ount ta lk in g 
picturlzation 
of Percy Crosby ’s famous syndi­ 
cate featu re now showing at th e 
Rialto Theatre. 
Donald Haines, who first won 
cinema recognition in a comedy 
series based on “ Sinltty,” is cast 
with “ S l i p p y ” Jackie Cooper, as 
the freckle faced son of the town 
dog-catcher. 
Mitzi Green and Jackie Searl 
are other well known little sta rs 
to have parts in the picture. 


Mrs John F. Williams arid son 
Russal l and Mrs. T h o m a s R o b e r t s 
and d a ughte r, Alice, 
N e g a u n e e . 
R. N. A. District Meets; I 1 sited here Wednesday 
at 
the 
,, 
. 
j 
. 
of Mr. and Mrs. Wm. Mc-1 
M e r e 
111 
•>—J 
L O C a l 
u u i g g a n en ro u te to Detroit where 
they plan to visit for the coming; 
week. 
Women Honored 


, 
r 
4. 
Mr. and Mrs. Henry I. Sonsthag- 
Giadstone was chosen as 
he en h a v e returned t o 
t h e i r home in 
sit.. OI the 1 932 convention at the Khine*ander, 
Wig 
after un ex-1 
annual convent on of the eight- tfinded vlsU herp a ’ the home of 
. or h district of Royal Neighbors lht,lr dauKht6r> Mrg 
F 
u Lines, 
hmd in Menominee 
on 
Tuesday. 1)akota avellue 
(Jlad-tole m e m b e rs of the society 
Mrs E u ^ 
returned h e r e 1 
were also honored in the election Tuesd 
from p 
n 


w h e re she was failed by the seri- 
of 
her 


OL ie ii I pau if on 
to decide ■ “9w il ba if onhf 
od^Uaduia make ob the!" 


L O O K AT THESE LOW PR IC E S 
ON PATHFINDERS 


Lifetime Guaranteed 


4.7 > 1 9 ...............$6.95 


(28x4.75) 


4.40-21...............$4.98 
(29x!. IO) 


4,50-20 ...............$5.60 
(29x4.50) 


The QUALITY tire within 
the Reach of ALL 
V 
ALUES possible because G oodyear 
builds MILLIONS MORE tires than 
any other company. 


5.60-20 ...... 
(30x5.00) 
$7.10 


5.25-20 ...............$8.30 
(30x5.25) 


5.25-2 1 ...............$8.57 
(31x5.25) 


5.09-19...............$6.98 
(29x5.00) 


5.50-19...............$8.90 
(29x5.50) 


6.00-21 (33x6.00) $11.65 


Standard 
Truck Tire Bargains 
Speedway Cords 
30 x 4.50 


(4.50-21) 
$5.69 


6.00-20 ....$15.35 3 2 x 6 ..... $29.75 


Now Im pro ved Type 
30 n 
o 
1 - , .....$3.83 
3 0 x 5 .....$17.95 7.50-20.... $29.95 
4.40-21....... $4.31 
On Your Wheels 
20 \ 4.40 


AU Sizes Low Priced—Save Money, Too, On Goodyear Pathfinder lubes 
DRIYE-1N-SERY'ICE-Factory trained experts and modern equipment 
guarantees perfect work on all tire repairing: and vulcanizing. 
NORTHERN MOTOR CO. 


Escanaba 
Authorized Ford Dealer 


11. J. NORTON 


Gl&dXtOIM) 
Authorized l u r d l i m Jct 
E xclusive Goodyear I Eviler 


Exclusive Goodyear Dealer 


BUCKEYE I)KIT' STORE 


(■lad storm 


As.«*cK'1nto f .(Mxh'^ir iH-nh-r 


IngH, Mrs. Oscar Knutson being 
named president an d Mrs 
Loyal 
House, secretary and treasurer. 
Eight fainps 
fro m 
Dfdta and 
Menominee cou nties 
and 
many 
from Marinete and Oconto coun­ 
ties were re p re se n te d at the g ath ­ 
ering. 
Business sessions and election 
of officers w ere held in the morn­ 
ing, following a n address of wel­ 
come by Mayor E d w a r d Daniell of 
Menominee, as 
were 
committee 
appointments an d selection of the 
convention city for 19 32, 
Luncheon was served at noon 
and in the evenin g a sumptoiH 
banquet both bv t h e Norwegian 
Lutheran L a d ie s’ Aid. 
Musical 
numbers were 
presented 
during 
both the luncheon and the dinner 
A delightful p ro g r a m was pre­ 
sented in the evenin g and a dance 
at which fully five hundred per­ 
sons w e r e in a t t e n d a n c e followed. 
The new district officers 
President, Mrs. Knutson, Glad­ 
stone. 
Past president, Mrs. Fred Meiss 
nor, Menominee. 
Vice president, Mrs 'IFamilton, 
Rapid River. 
Secretary a n d 
tr easu rer, Mrs 
H o u s e , Gladstone. 
Permanent 
chancellor, 
Mrs. 
Emm a Thompson. Menominee 


BRIEFLY TOLI) 


Ka! vat Im, A r m y — Salvation Ar­ 
my services will be conducted this 
evening beginning at 8 o’clock In 
the Army hall on Delta avenue. 
All are invited. 


Preach I n^f 
Preaching 
services will be conducted in (he 
Swedish Mission church this eve­ 
ning beginning at 7 :4 5 o ’clock by 
Rev. A. T. 
H o g b e rg , 
traveling 
missionary 
for 
t h e 
northwest 
Michigan 
district 
of 
Sw ed ish , 
Mission chu rc hes 
rn 
rn 
• 
K in g s 
H erald * — Members of 
the King’s H e ra ld s 
will 
enlov 
their annual picnic this afternoon 
in the city p a rk an d all have been 
requested to meet In tho Method­ 
ist church not la te r than 2 o'clock 
from where th e y will go to the 
nark. Each m e m b e r will furnish 
'heir own lunch. 


OUM illness and death 
b rother, Bert Mathews, who pass­ 
ed aw a y on June 3. 
Stella 
I)'Amour, 
10-year-old 
d a u g h t e r of Mr. and Mrs. O’Neil j 
D 'A m o u r subm itted to an op era ­ 
tion for relief from appendicitis 
W e d n e sd a y at th e St. Francis hos­ 
pital at Escanaba. The operation 
was successful and yesterday she 
was reported as 
getting 
along 
nicely. 
Mrs. S. R. Venue, 
Mrs. W. J. 
Mottle, Miss Alice Mottle, 
Mrs. 
E m m e t Brown aud Mrs 
G. 
E. 
Dehlin are motoring to Marqu ette 
to d ay 
to 
visit 
with 
Madeline 
D’A m o u r and other 
friends 
in 
th a t city. 
Mr. and Mrs 
Bert 
Richards, 
Defiance, Ohio, visited here W e d ­ 
nesday with Mrs. Margaret J a c k ­ 
son at her home on South Ninth 
st re et 
Marie T ru ck er of Nah ina is vis­ 
iting here as a guest at th e Peter 
L eclaire home on 
Superior 
av­ 
enue. 
Mrs. Charles Miller, Flint, has 
a rr iv ed for a visit here at 
the 
h o m e of her parents, Mr. and Mrs. 
: Ed Miller, Wisconsin a v e n u e . 
Ern est Miller, Detroit, is vistt- 
i ing here ut the h om e of his sis­ 
ter. Mrs l a s t e r T ru d ea u 
Mrs J 
TV Behean, Manistique. 
I is visiting here with her da ug hter, 
E 
L. Carrington, Wisconsin av- 
' en ne. 
Mr 
nnd Mrs. 
Albert 
Ericson 
an d daughters, Carol and Ethel, 
Chicago, arrived 
here 
Tuesday 
an d are guests at (he Victor Pet­ 
erson h om e on Delta avenue. 
Evelyn Johnson re tu rn e d T u es­ 
day from a two-weeks 
visit 
in 
Minneapo lis as the guest of Lu­ 
cille Foster, a form er resident of 
Glavstone. 
W eb ster H. 
Pearce, 
Lansing, 
w as a guest at th e A 
TF W’atson 
h o m e during his 
stav 
in 
G la d­ 
stone. 


8 Pupils Added to 
Dental Honor Roll 


Eight pupils 
of 
tho 
primary 
grades of th e Gladstone public 
schools, Walton Erickson. Morris 
Ackley, Alice Coy, Ruth Knutson, 
Gladys 
Heslip, 
Maben 
Heslip, 
Herbert Dahl and Ralph Ackley 
were added to th e dental honor; 
roll duri ng tho final m onth of the! 
school year. 
Pupils of th e second gra de of I 
the Central school had high h o n ­ 
ors for th e year, 60 per cent of 
tlio m em b ers making th e roll The 
g rad e is ta u g h t by Miss Alma J u d ­ 
son. 
The fifth 
gra de 
Central, 
ta ught by Lillian Vine, was sec­ 
ond with 4 4 per cent 
The fo u rth gra de Central was 
victorious in a contest to gain th e 
highest n u m b e r of 
points 
co n­ 
ducted a m o n g all of the fo urth 
grades in th e public schools. The 
victory was by th e margin of one 
pupil. 
Mae 
Swanson 
was 
in 
charge of this room. 


88 Roy Scouts to 
Enjoy Annual Trip to 
Michigamme Camp 


Thirty-six mem bers of th e local 
troop 
of Boy Scouts will 
leave 
Gladstone Monday 
mornin g 
for 
Michigamme to spend 
a 
week 
camping on th e Methodist Epis­ 
c o pa l E pworth 
League 
camping 
groun ds on I^nke Michigamme. 
The boys will make th e trip u n ­ 
der the direction of Rev. H. W. 
Colen so, pastor of the Methodist 
Episcopal 
ch urch 
of Gladstone, 
who will act as scout-master d u r ­ 
ing th e en ca m pmen t. 
It will he 
tho third year that the boys have 
gone to Michigamme with th e lo­ 
cal pastor 
Mrs C'olenso will also 
accompany 
th e 
boys 
Gordon 
Hood will he assistant scout-m as­ 
ter and Nye Qulstorf will act in 
capacity of camp cook. 
The ti m e of the boys at camp 
will he occupied 
by 
swimming, 
boating, hiking, drilling, and t e n ­ 
derfoot, second class 
and 
first 
class scout work 
Aid Is needed in tr ansportin g 
the boys to Michigamme an d an 
appeal for help is issued to the 
people of this city. Anyone able 
to assist by tnking a carload or 
a nu m b er of boys to the cam p site 
Is requested to notify G. E. D eh­ 
lin, J. L). Staple or Rev. Colenso. 


Sprinkling Hours 
Are 8 to 9 A. M. 
And 5 to 9 P. M. 


PUlv I'raiss. 
Minneapolis, fo r­ 
merly of 
Gladstone , 
is 
visiting 
here as a guest 
at 
the 
Milton 
Pamitz In me on Dak ota avenue. 


WHAT 
\ 
FISH 
Santa Rosa, Cal.- 
well-stocked Ashing 
so 
loud 
any 
m o r e 


STORY! 
The call of 
si rep ms Isn’t 
since Clark 
Mailer started 
catc h in g fish 
on 
th e top of th e courthouse. Mailer 
was watching a p lu m b e r repair a 
large water sto rag e tank on top 
of the building w h e n 
he 
saw 
th ree Muck bass swimming it It. 
He got a 
net an d 
secured the 
trio. 
It la believed tin* fish w e r e 
drawn into th e ta n k throug h th e 
water mains. 


Floors Trounce 
Marbles, 18 to 3 


T h e big guns of 
th e 
Flooring 
MUI finally got booming W e d n e s­ 
day evening and when th e sm oke 
clea re d 
away t h e Marble Arms 
d ia m o n d ball outfit ha d been rid ­ 
dled to the tu n e of I 8 to 3. 
T h e Floors pounded 
out 
nine 
r u n s in the first fr a m e and scor­ 
ed almost at will In every othre 
in ning but the second. 
W illia m ­ 
son of t h e Floors got a homer, 
Carlson a triple and “ Dib" Bovin 
;* pair of doubles 
Murray and 
L. 
Martinson of th e Arms each 
got a circuit clout. 
Score by innings 
M a r b l e * 
OOO 200 I — 3 7 6 
F lo o rin g M 901 232 I — 18 15 3 
Polkev. Martinson and W e ln g a rt- 
rier: Skellenger, 
Bovin and Wil­ 
liamson. 


Mrs TI 
J Norton and Mrs. E. 
L. Carri ngto n motored to Manis­ 
tique Wednesday evening an d a t ­ 
tended a farewell party given by 
the Catholic Ladle# 
Aid society 
in hon or of Mrs. Norton’s m o t h ­ 
er. Mr*. W. J. Bebeau. 
Mr. and 
I Mrs Bebeau and family are mov­ 
ing to Gla dstone next 
week 
to 
make th eir horn*'. 


Usual s u m m e r regulations gov­ 
erning th e sprinkling 
of 
lawns 
arid g a rd e n e r s a re now effect and 
persons being served by the city 
should obey these, rules implicitly. 
it was state d yesterday by Cit: 
Manager F. R. Beuchner. 
Morning h o u rs 
during 
which 
th e water may be used for this 
purpose a r e six o'clock to 9, and 
afternoon h ours from five o ’clock 
to nine. 
C onsumers are a ske d to 
note the c h a n g e in the aftern o o n 
hours which formerly were from 
four to eight o ’clock. 
The change, 
ha? been m a d e because of th e ex­ 
tra hour of daylight now a v a i l a ­ 
ble th rough the switch to E. S. T. 
Blowing of the fire whistle at 
nine o ’clock morning 
and 
e v e ­ 
ning will 
signal 
shutoff 
ti m e 
Checkups will be made re gularly 
lo see th a t th e regulations a re b e ­ 
ing observed. 
Action will he t a k ­ 
en against 
any 
violators 
found 
and the penalty carries a m a x i ­ 
mum fine of $ I OO. 
Special sprinkling 
hours 
a re 
necessitated by th e fact that on a 
warm s u m m e r day 
a 
peak 
of 
sometimes one million gallons Is 
pumped, a b o u t twice that 
of n 
normal day, and since th e p la n t 
is operated 
by steam a certa in 
a m ount of tim e is necessary to in ­ 
spect, a d ju s t and repair th e p o w ­ 
er plants. 


Past Matrons Might 
Ceremonies Tonight 


Approximately 
IOO 
p e rsons 
are expected to attend P a s t M a t ­ 
ron's Night ceremonies which will 
ho conduc ted this evening in the 
Masonic T e m p le by 
Min newasca 
Chapter No. 9 6. Order of E a s t e r n 
Star. 
The 
observance 
will open at 
6:30 
o'clock 
with 
din ner 
at 
which all Stars and 
their 
h u s ­ 
bands. an d all Bast Matrons and 
officers of R 
C. H athway C h a p ­ 
ter of E scanaba, will he guests. 
T he E scanaba guests are expected 
to num ber about 36. 
During t h e dinner there will be 
musical selections by the Masonic 
quartet. Lucille Russell and M in­ 
nie Peterson of Menominee. 
Mrs. W. C. ITaiss, Minneapolis, 
formerly of this city, th e oldept 
worthy m atron of the local lodge 
will p r e s i d e at th e meet and c e re ­ 
monies which follow the d ' n n e r . 
Word 
ha s been received t h a t It 
will be impossible for Mrs AV. IL 
Corbett, Minneapolis, 
who 
h a kl 
been identified prominently wdth 
the local chapter, to be present 


Press 
W ant 
Ads (o ut 
U ttl e , 
Accomplish Much. 


I /> \G DISTANCE SERA ICE 
Amsterdam 
T h e 
longest 
dis-; 
lance now flown regularly by o n e 1 
a i r p l a n e is 8282 
miles, between 
\m sterd am. 
H olland, and Rata- 
via. Java. T h e R oyal Dutch line? 
recently i n a u g u r a t e d the regular 
fortnightly p a ss e n g e r service aft-, 
cr It 
was 
d e te r m i n e d that 
the 
mother 
c o u n tr y 
had 
to 
have 
speedy co nnections with her a ast 
outlying p o s s e s s i o n s in Asia. The ( 
distance is co vered in ten days. I 


I) A M C F : 


— At 


PINE GROVE PAVILION 


SUNDAY NIGHT, 


JUNE 21 


Music By 
,T. J. Benso’s Playboys 


Dancing 9:30 to 1:30 TU S. T. 


Q uail 


A 
FEW 
SUGGES 


IOC 
■ ■ ■ 
35 c 


Father’s Day 
Greeting Cards 


B r i a r 
Pipes ________ 
Shaving 
I 
C ream ________ A U C 
Razor 
Blades ____ 
10c 


Loin 
Purses, Hic and 
Garters, 
10c a n d _______ 
Men’s Dress 
Sox, p r . ______ 
Men’s Belts, 
15c a n d ______ 


25c 
25c 
20c 
50c 
Handkerchiefs, 
5c a n d _________ IOC 


Gladstone 5 & 10c Store 


Variety Dept. 
R. C. Olsen, Prop. 


L A M 
I I.M E S I O D A A 


“ Hey, fellers! 
Roo­ 


ky .hist (dipped me 


th e w ink. lf I know 


a n y th in g t hut means 


‘See j o u to n ig h t'! 


y iip lH K 


Ll '-jhramoimi Q'uturr 


w ith 
Robert Coopan 
Jackie Cooper 
Mitzi Green 
Jackie Searl 
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V A */ 


Shows 7 and 9 
Usual Adi 


GIFTS 


R e m e m b e r " H i r r r N e x t S u n d a y 


Every Dad in the world deserves some token of your 
esteem and next Sunday he reigns as “king’” for the 
day. We have many items suitable as Rifts and right 
in price. Let us help you in your selection. 


T 


SMART NEW TIES 
$1.00 


SILK HOSE 
35c to SPOO 


WILSON BROS. SHIRTS 
$1.95 


FRIEN D LY FIVE 
SHOES 
$5.00 


in 


( R O S E N B L U M ’S 
MENS 
WEA R 


QUALITY - SERVICE 
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FRIDAY, JUNE IO, 1031. 
T P E E S C A N A B A D AI E Y P R E S S 
FAGE NIN* 


r - 
N ew b erry N e w s 


Calvin West’s 
Pet Dog Dies; 
To Be Missed 


bo th of w h o m a re ve ry m u c h a l­ 
ive. 
T h e r u m o r s t a r t e d because 
of t h e lazy ha bi ts of one of th em 
Sh e fills up to t h e n e c k a n d then 
Koes Into t h e h ou se a n d "s leeps it 
off ’ so t h a t visitors see only one 
f a w n p l a y i n g a b o u t. 
Hill, h o w ­ 
ever, is not so well, 
l i e 
b ro k e 
o n e of his new h o r n s on th e wire 
f e n ce a n d it is c a u s in g him a lot 


N e w b e r r y , j ;!no 1S ( S p a c i a l ) — of p a l n ’ 
D e p ar te d this Iii,, on a d a t e n o t 
M I W IIM KHY BKI K F S 
£ 
, 1 °.n® Hma11 
w h ‘t e 
a n d 
Miss 
F r a n c is 
B e a u l i e u , 
who 
We t 
( 
r 
’nuing to < alv in I*, 
g r a d u a t e d 
last w e e k 
f ro m Law- 
V n w a 
i 
n a m e 
w a s 
" S p o t . ’’ r e n c e colle ge at 
A p p le to n . 
Wis.. 
i* 8 (, ° ^ R g0, 
anc* 
r e g a r d i n g 
h a s a c c e p t e d a pos ition to teach 
b e a u t y of line and c o lorin g, Spot mush - at F o n d 
du 
Mn-, 
Wis.. 
m a y 
ave left much to be desired, w h e r e s h e will h av e c h a r g e of th e 
m e w n i t e in 
th e d e s c ri p t i o n w a s m u s i c in t h e J u n io r 
h igh school 
o n ly rela tiv e 
wh ic h is, a f t e r all. w ith 
HOO st u d e n ts . 
Sh e is the 
a m o d e r n ter m a n d p r o p e r b o th in 
d a u g h t e r of Mr. a n d Mrs. C. Ii. 
th is instanc e a n d in t h e w orld of B e a u l i e u of this village. 
ngs as they are. 
T h o black 
T h e 
c o n s e rv a t io n 
d e p a r t m e n t 
~ 
° "Pot. 
T h e w h i t e w a s on- h a v e 
c o m p l e te d t h e m o u n t i n g of 
y w h te when 
c o m p a r e d w i t h th e t h e i r big p o w e r p u m p on an a u to 
s p o ts 
Fo r Spot, a l t h o u g h 
gen- t r a i l e r a n d gave it a try out last 
t e m a aly in m a n y w ays, h a d no n i g h t, d o i n g s o m e n e e d e d pump- 
h a n k e r i n g for t h e d u d e aa r e g a r d s jnp fo r th o H o r n e r people. 
8 a pp ea ran ce. 
M a y b e t h o fact 
T h e tax c o m m is s io n 's holding 
t u t he was o w n e d a n d loved by a a m e e t i n g today in t h e comm un 
rt f a rm e r h a d s o m e t h i n g to do ity b u i l d i n g with b e a r i n g s on the 
* 
tax s u r v e y of K e n tla n d a n d I>ake- 
P°t was b o rn on a pot f a r m 
fpdd to w n sh ip s, 
n e a r M ilw a u k ee a n d w a s a pu re- 
M iss V e l m a Maker is expected 
bred fo x-terrier. F r o m his y o u n g - h o m o t h e last of 
tho 
we ek 
to 
ster days h e loved t h o r o a r a n d 
sp e n d tile s u m m e r with lier par- 
Rtresh of b a tt le a n d w o r e his blind 
e n ts, Mr. a nd Mrs 
H a r r y Maker. 
eye pr oudl y for he lo st t h a t optic s h e is a t e a c h e r In tho D e ar bo rn 
in a royal conflict. 
H e w a s nine school s. 
m o n th s old a t t h e t i m e a n d h a d 
Miss E d i t h B r o w n left t h e first 
< a u g h t a l arg e rat. 
A m o t h e r cat, of t h o w eek for P e o r i a w h e r e she 
wishing t h a t fine l a r g e c r i t t e r for vv 111 s p e n d a m o n t h w ith her sig­ 
her kitt ens, 
d i s p u t e d 
w i t h 
th e 
tPr 
Mrs. E ato n J o h n s t o n . 
ow ner for it. 
Each c a t c h i n g one 
x 
E. Va nN ess f r o m Nashville, 
end of tin? a n i m a l t h e y pu lle d a n d 
Term , w i t h his wife, s po ut sever- 
tu g g ed while, t h e 
W e s t 
family, a 1 d a y s In this 
lo ca lit y 
visiting 
called to t h e sc ene by Hie u p r o a r , With old friends. 
H e Is a fo rm er 
ch ee red th e m . 
F i n a ll y 
t h e caf s u p e r i n t e n d e n t 
t h e local ohem- 
rt a ch e d a lan c e- c law ed pa w a nd 
| r a l plant . 
T h e c o u p le left t h e 
rack ed t h e d o g ’s eye. 
O nly tho las(. of t h e wpek t o visit in Al- 
ln*erventi on 
of C. 
P. s a v e d th e p e na. 
cat's life. 
R o b e r t C a m p b e ll, a s t u d e n t at 
Spot kille d se vera l h u n d r e d s of A l m a college, Is h o m e 
for 
th e 
w o o d c h u c k s in his day, 
Up to a s u m m e r . 
sh ort t i m e a g o h e n e v e r failed to 
Mr. a n d Mrs. 
D ave Jo k i h av e 
insult a n y d og l a r g e r t h a n h i m - r e t u r n e d a f te r m a k i n g a n extend- 
se lt. 
Mingo S u n d s t r u m 
w a s his C(j visit d o w n s ta te. 
most fa v o re d foe 
a n d Spot 
laid 
" B u d ’’ King, f o r m e r M uni sin g * 
do w n h is life gladl y, 
or 
w ould; r<*sldent. is s e ri o u sl y 
ill 
at 
th e 
h a v e if h u m a n s h a d 
not. st opp ed • h o m e of his sister, 
M rs 
C harle s 
tile fray, 
for a 
few m i n u t e s o f i f j „ r r e g at t h e S t a te hospi tal , 
battle. 
Mingo is 
six tim es the j 
M r a n d Mrs. R a lp h H a r p e r 
are 
l a r g e r of t h e two. 
; s p e n d i n g 2 w e ek s at t h e 
h o m e of 
B u t a n y b a tt l e woul d 
he left j his p a r e n t s . Mr. a n d M rs 
J 
F 
i n s t a n t l y , a n d so woul d t h e most H a r p e r . 
Ra lph, 
a f o r m e r New- 
t e m p t i n g of hones, for a ride w ith ; 
bp , ry p oy> 
js 
t e a c h i n g 
in th e 
his m a s t e r . 
T o b o u n c e abou t t h e j G a l e s b u r g schools, 
back se a t of th e 
car, his 
nose | 
j)r nn(j 
Mrs. 
J. 
T. 
R edwi ne 
po in te d ov e r t h e s h o u l d e r of t h *1 
h a v e left for a t w o w e e k ' s vaca- 
f r o n t p a s s e n g er, w a s S p o t ’s idea t)on w h ic h they will s p e n d at the 
o f H e a v e n 
T h e m o r n i n g of h ist h o m e of Mrs. R e d w i n g s p a r en ts 
d e a t h he h a d his last r i d e w ith i in w e s t Vi rginia 


S T A N L E Y ( LAI s e n 


M ANAGER 
M A N I S T I Q U E 
PHONE 155 


T E E P L E BLDG. 
CITY BRIEFS 


Mitchell Pupils 
Entertain at 2 
Piano Recitals 
STATE AIR TOUR 
IN CITY SUNDAY 


Host 
To Largest Squadron 
in C ity’s History 


his friend. 
Now, a s dogs go Spot wa s Pot 
much to look at. 
He w a s too fat. 
He w o u ld not stay c le an , his h u m 
eye g a v e him t h e look of a vag 
too fond of his cups. 
H e c h as ed 
cats. 
He f ough t o t h e r dogs. 
TIV 
was f o r e v e r b r e a k i n g y o u r h e a r t 
tf yeti did not s h a r e y o u r desert 
o r y o u r f a v o r i t e c a n d y w ith him. 
Rut living for 12 y e a r s of f a i t h ­ 
f u ln es s a c c o r d in g to his o w n code 
of life, 
his 
p a s s i n g 
h a s 
left 
a 
b l a n k In t h e lives of lits family. 
" T e a r s h a v e been 
sh ed 
f o r less 
w o r t h y d o g s . ” 


P A R K W E L L P A T R O N I / ! I* 
T h e L o c k e Mark, p u r c h a s e d and 
m a i n t a i n e d by L u r e c o u n ty on the 
s h o r e of R o u n d la ke, h a s been put 
into s h o p e for t h e s u m m e r s e a ­ 
son a n d h a s a l r e a d y be en rece iv­ 
ing c o n s i d e r a b le p a t r o n a g e C o u n ­ 
tv E n g i n e e r Sle ep er 
h a s 
h a d 
a 
cr ew of m e n c u t t i n g t h e old trees 
up for co rd wood a n d cle arin g out 
u n d e r b r u s h . 
J o h n 
S t a r k 
h as 
jes t c o m p l e te d a dock. e x te n d in g 
Into t h e w a t e r for IOO feet w ith a 
HO foot T at t h e end. 
A good d i v ­ 
ing r a ft w a s c o n s t r u c t e d a n d plac ­ 
ed for t h e c o n v e n i e n c e of b a t h e r s 
laat y ear . 
All beechen, b u i ld i n g s a n d th e 
la r g e s h e l te r ‘n a v e been p a inte d, 
t h e colors selected 
b eing 
t h o s e 
w h i c h b le nd In 
so ftly 
w ith 
th e 
woods . 
T h is is o n e of t h e loveli­ 
est plac es for t o u r i s t s a n d local 
pe o p le to spend a while, 
loc ate d 
a l o n g s i d e a m a i n 
h i g h w a y 
a nd 
wi th a b e au tifu l 
b a t h i n g 
beach 
w h ic h e x te n d s In a w id e ban d of 
w h i t e s a n d for a b o u t JOO feet b e ­ 
f o r e t h e drop-off is fo u n d . 


Mr. a n d Mrs 
A r t h u r Vlett© are 
s p e n d i n g th eir v a c a t i o n 
in 
the 
c o p p e r country . 
T h e y 
are em 
plo y ed at t h e s t a t e hospital. 
Mr. 
a n d 
Mrs. 
E l m e r 
C rane 
l e a v e on F r i d a y fo r Ann A rbor to 
a t t e n d 
t h e c o m m e n c e m e n t e x e r ­ 
cises of t h e 
u n iv er s it y . 
T h e i r 
g r a n d s o n , 
C h a r le s 
Austin, 
re- 
< elves his d e g r ee fr o m th e college 
of law. 
M iss Virginia G ib so n g ra d u a t e d 
f r o m L a w r e n c e coll e g e in Apple­ 
to n last 
week, 
receiving 
high 
m a r k s a l t h o u g h 
s t a r t i n g 
school 
s e v e r a l w eek s l a t e last fall. 
She 
is t h e d a u g h t e r of Dr. and Mrs 
R. E. L. Gibson. 


DR. KT A H R LITA YES 
T)r 
H a r r y S t a h r h a s pur cha se d 
h a l f i n te r e s t in a h o s p i t a l at Cr ip­ 
ple C re ek , Colo., a n d with 
Mrs 
S t a h r , 
t h e 
f o r m e r 
Ev an g e li n e , 
B r o w n , left on T h u r s d a y to t u k e { 
up t h e work. 
T h o y o u n g do cto r 
w a s a 
f o r m e r 
m e m b e r 
of t h e; 
S t a t o hosp it al st air h e r e an d ha s 
b e e n visiting ut t h e h o m e of Mr 
a n d M rs J o h n Mrown for th e past 
t w o m o n th s . 


T w o 
s p le ndid 
p ia no 
recitals 
w e r e p r e s e n t e d by pupils of Miss 
M a r y K 
Mitchell on Mo nd ay a n d Manistique To Be 
T u e s d a y ev en in g s at t h s Mitchell 
re s i d e n c e , 4 48 R a n g u street 
On 
M o n d a y e ven in g, 
Misa Mitchell s 
y o u n g e r pu p ils gave a delig htful 
p r o g r a m a n d on T ue s day evening 
Mrs. Ma x 
O s te r h o u t 
and 
Oren 
Qu ic k, J r , played to an a p p r e c ia ­ 
tive a u d ie n c e . 
T h e p r o g r a m s a r e as follows: 
T r io , T h e 
B e g in n i n g 
of 
th e 
J o u r n e y , 
( B a r b o u r ) — S a l l y 
H u g h e s , 
K i t te n 
H u g h e s , 
Miss 
M itc hell 
H o t C ro ss B u n s ( R o e g e ) , The 
B u m b l e 
Bees 
( R o e g e ) ; 
B u t t e r ­ 
flies 
( R o e g e ) — Sally H ughe s. 
T h e W a ltz, ( f r o m Music Pl ay) 
- — E o l a Ann Reid. 
D a f f y - D o w n - D il ly 
< W il l ia m s I 
— S e r m a n Ludlow. 
A S p r i n g Song 
I B l b r o ) —-Jo h n 
D u e r L u d o w , 
C h e r r y B lo ss om s ( W i l l i a m s ) — 
L iz e t t e F r e d e r i k s e n . 
Eventing 
Song 
(Old 
M e lo d y ) ; 
T h e C u c k o o ’s 
Call ( B r a g d o n ) — 
B r u c e Nicholso n. 
P u s s y Wil low ( H a r r i s o n ) ; T h e 
R i v e r 
i F r e n c h 
M e l o d y ) — K itte n 
H u g h e s 
C l i m b i n g , 
( M a c L a c h l a n ) ; 
W o o d N y m p h s ' Fr olic ( A a r o n ) — 
M a r i ly n S undell 
H u n t i n g 
Song 
( W i l l i a m s ) — 
W i t t e r Reid. 
M a r c h 
of 
th o 
L it t le 
Sages 
( M a t t h e w s ) ; 
W a l t z 
( G u r l i tt ) - — 
G e o r g e Erickson , 
Sing , Robin, S ing ( S p a u l d i n g ) ; 
W a l t z for 
G r a n d p a 
( G u r l i t t ) — 
H a r r y E r le k s e n . 
W a l t z in 
F 
( B i l b r o ) ; 
T h e 
M o c k i n g Bird 
( G e r m a n 
Melody) 
— R u t h A r r o w o o d . 
Sleep, 
Baby, 
Sleep 
( G e r m a n 
M e l o d y ) ; 
W altz 
( Bilbr o (— L o r ­ 
et ta Cooper. 
Did F o l k s at H o m e 
( F o s t e r ) ; 
T h e A n s w e r 
( N e w c o m b ) — Mary 
H e r b p r t . 
V o l p l a n i n g 
( L y o n ) ; 
Yellow 
B u t t e r f l y 
( M a c l / a c h l a n ) — A r ­ 
m a n d H a n k i n . 
M a r c h 
(Oles©)— G e o r g e Fu re y. 
Do n 
J u a n 
M in uet 
( W o z a r t ) ; 
W a l t z 
( S c h u b e r t ) — S t a r HopplRs. 
Old 
Black J o e ( F o s t e r ) — W i l ­ 
l ia m Morrison . 
T h e 
Cotton 
P i c k e r s 
( B l a c k ­ 
b u r n ) — Bob Orr, 
G l a d y s 
at 
P l a v 
( W o k r e j s ) ; 
M i n u e t In G ( B e e t h o v e n ) — He len 
L o u Ludlow-. 
D a n c e of th e Spir its , f r o m O r ­ 
p h e u s (V on G l u c k ) ; M a rch f r o m 
A l d a 
(V e rd i) -— W a l t e r M or rison . 
•H u n g ar ian 
Dance. 
No. 
7 
( B r a h m a ) — O re n Q u ic k , Jr. 
P o l o n a is e M il itn lre ( C h o p i n ) — 
Mr s 
Max O s te r h o u t . 
Sec on d re cital by Mrs. Max Os- 
t e r h o u t a nd O re n Q u ick , Jr., r e n ­ 
d e r e d T u e s d a y e v en in g , J u n e HU 
P o l o n a i s e M i l i t a t e ( C h o p i n ) — 
Mrs. O s te r h o u t. 
H u n g a r i a n 
Dance , 
No. 
7 
( B r a h m s ) ; P r e l u d e in 
C 
S h a r p 
M in o r ( R a c h m a n i n o f f ) -—• O r e n 
Qu ick , Jr. 
T w o Mexican D a n ce s ( A r n i c a ) ; 
M o d e r n Minuet. ( R a r i l i ) ; 
P ol ish 
D a n c e 
( S c h a r w e n k a ) 
t e r h o u t . 
Idyl 
( M a c D o w e l l ) ; 
T h o E a g l e 
( M a c D o w e l l ) — O r e n Q uick, J r . 
A n i t r a ’s D a n ce ( G r e i g ) ; 
N o r ­ 
w e g i a n Bridal P r o c e s s i o n ( G r e ig ) 
— Mrs. O s te r h o u t. 
S o n a t e P a t h e t i q u e .first m o v e ­ 
m e n t ( B e e t h o v e n ) — O r^ n Quick. 
R o n d o 
C a p r i c c i o s o 
( M e n d e l s ­ 
s o h n ) — Mrs. Oat ©Thou t. 
P r e l u d e Ten a n d E le v e n ( C h o p ­ 
i n ) ; H a r k ! 
H a r k ! 
T h e 
Igirk. 
( F c h u b e r t - L i s z t ) — O r e n Quick 


W i t h 
m o r e 
t h a n 
45 
p l a n e s 
s t a r t i n g ou t 
y e s t e r d a y 
m o r n i n g 
fr om G r a n d R a p id s on tho t h ir d 
a n n u a l M ic h ig a n A ir T o u r , M a n ­ 
is tiq u e is a s s u r e d of e n t e r t a i n i n g 
t h e l a r g e s t a n d m o s t i m p r e s s iv e 
air s q u a d r o n ever to visit th is city 
wh e n t h e c o n t i n g e n t a r ri v e s h e r e 
S u n d a y m o r n in g . 
A t e l e g r a m r e ­ 
ceived h e r o y e s t e r d a y m o r n i n g by 
W. B, T h o m a s , s e c r e t a r y of t h e 
C h a m b e r 
of 
C o m m e r c e , 
f r o m 
W a y n e J. S h eld on, r e f e r e e of t h e 
tour, lists 4 5 idiots. 
T h e first p l a n e is expec ted to 
la nd at t h o Sc h o o lcra ft c o u n t y a i r ­ 
po rt 
at 
a p p r o x i m a t e l y 
9 : 4 5 
o ’clock S u n d a y m o r n i n g f r o m St. 
Ignace. It is e xpe cte d t h a t l u n c h ­ 
eon will b e served to t h e pilot s 
on t h o p r o p e r t y a d j a c e n t to th* 
a ir p o r t , 
k n o w n as " T h o 
P i n e s , ” 
a nd t h e first ship 1s d u e to tak* 
off for E s c a n a b a , w h e r e a night 
stop will be m ad e , at 1: 3 0 p. rn 
It will r e q u i r e a p p r o x i m a t e l y 50 
m i n u t e s or o n e m i n u t e p er p l a n e 
for t h o tak eof f 
T h e p r i m a r y 
p u r p o s e 
of the 
t o u r is to c r e a t e public i n te res t 
In t h e c o m m e r c i a l pos sibilities for 
a v ia t io n in t h e sta te. 
Its i m m e d ­ 
iate p u r p o s e Is to s t i m u l a t e i n t e r ­ 
est In a i r p o r t s in t h e u p p e r p e n ­ 
i n s u la a n d to show t h e people t h e 
ne ce ss it y f o r h a v i n g I n t e r m e d i a t e 
l a n d i n g fields for e m e r g e n c y p u r ­ 
poses. 
G y r o Not ( V r t n i n 
W h e t h e r o r 
n o t 
t h e 
D e tr o it 
N ew s a u t o g y r o will be h e r e is no t 
k n o w n 
T h o novel a ir s h ip will be 
w ith t h e t o u r , b u t m u s t s e r v e a 
t w o d a y e n g a g e m e n t at M i n n e a p ­ 
olis. 
T h e d a te s for t h e M i n n e a p ­ 
olis e n g a g e m e n t h a v e 
not 
be en 
d e t e r m i n e d . 
A r r a n g e m e n t s a r e being 
c o m ­ 
plet ed for ( h e h a n d l i n g of traffic 
a n d c r o w d s on S u n d a y . 
P a s s e n ­ 
ger t r ip s a t a r a t e of $2.50 p er 
tr ip will b e offered a n d o n e p l a n e 
will st a y on th e field for t h is p u r ­ 
po se a f t e r t h e m a i n s q u a d r o n h a s 
left, 
Of t h i s a um one d o l la r will 
go t o t h e pilot, (IO cent s to t h e 
t o u r , a n d 
40 c e n t s to t h e c o m ­ 
m u n it y . 
O t h e r 
f e a t u r e s 
of 
t h e 
t o u r 
w hi ch 
will a m u s e s p e c ta to r s a r e 
t h o g lid e r wh ic h will be t o w e d by 
o n e of t h e p l a n e s a n d r e le as ed b e ­ 
fo r e lan d, 
exh ib itio n 
flying 
a n d 
p a r a c h u t e j u m p s . 


BRIEFLY TOLI) 


Uusiiir*M M e e t i n g — ( u n i o r 
E p ­ 
w o r t h l e a g u e of t h e F i r s t M e t h o ­ 
d i s t c h u r c h will 
m ee t t h i s e v e ­ 
ni ng a t 6 : 3 0 o'clo ck at t h e c h u r c h j a t t e n d e d 
bv 


M c N a m a r a - VI Mum 
At a quiet c e r e m o n y p e r f o r m e d 
y e s t e r d a y m o r n i n g at 
IO o ’clock 
at th e r e cto r y of St. F r a n c i s de 
Sa les ch u r ch , Mi-s Do ris M c N a m ­ 
ara. d a u g h t e r of Mr. a n d Mrs. F 
W. McNaniaru, R a n g e st re et, be­ 
c a m e t h o bri de of G e o r g e J. Vize- 
nu, so n 
of Mrs. 
L il lia n 
Vizena. 
Blimey 
Rev. Fr. B J. P. Schev- 
ers re n d th e m a r r i a g e service. 
Miss 
M a r g a r e t 
M c C a u le y 
a t ­ 
t e n d e d 
t h o 
bri d e 
a u d 
St anley 
C r o w e ac te d us g r o o m s m a n . 
I m m e d i a t e l y f o llo w in g t h o c e r ­ 
e m o n y a w e d d in g b r e a k f a s t wa s 
se rv ed at th e h o m o to t h o bride's 
p a r e n t s with m e m b e r s of t h e b r i d ­ 
al p a r ty a n d re la ti v e s as guests. 
Mr. a n d 
Mrs. 
Vizen a p lan on 
m a k i n g t h e i r h o m o at I n d i a n lake 
d u r i n g t h e s u m m e r m o n th s . 
Tho br id e wh o w a s g r a d u a t e d 
f r o m t h e local h ig h sc ho ol with 
th o cla ss of 19 23 a t t e n d e d Ypsil­ 
anti N o r m a l a n d f o r t h e past few 
y e a r s h a s t a u g h t in t h i s city. 
• 
• 
• 
E<»r Mrs. R H x m u 
In c o u r te s y to Mrs. W. J 
Re- 
beau w h o is le av in g t h o city In th* 
m a r f u t u r e to m a k e lier h o m e in 
G ladst on e, m e m b e r s of t h o Ladies 
Aid of St. F r a n c i s de Sa les chu rc h 
e n t e r t a i n e d at t h o h o m e of Mrs 
F r e d Griffin, W e d n e s d a y eveni ng 
A delicious si x - th ir ty d i n n e r was 
se rv ed at w h ic h co v ers w e r e laid 
for 24 guests. 
B o u q u e t s of p u r 
pie a n d w h i t e lilacs a d o r n e d the 
tab le s. 
Tile 
l a t e r 
e v e n i n g 
was 
s p e n t i n f o r m a l ly , 
a n d 
Mrs 
Re- 
be au was p r e s e n t e d with a f a re ­ 
well gift. 
Out of t o w n g u e s t s wore Mrs 
P. <\ M o r r o w , Do u g las, Ariz , sis­ 
te r of Mrs B e b e a u a n d Mrs 
ll. J 
N o r t o n an d 
Mrs 
E d g a r C a r r i n g ­ 
to n of G la d st o n e. 
In 11 o s ie rs 
Miss H e len S m a r t wa s hostess 
to a few f r i e n d s ai a picnic s u p ­ 
per a t t h e S m a r t c o tt a g e, Long 
Po int, W h i t e f i s h lake. W e d n e s d a y 
even ing. 
G u e s t s in cl u d ed Miss Je s s ie a nd 
M a ry J a n e B a r to n , A l m e d a A r r o ­ 
wood. 
Elle n 
S t e p h e n s , 
M arie 
H a r r i n g t o n , 
a n d 
Mrs, 
G eor ge 
S m a r t. 
• 
• 
• 
W e d s Ixs'nl M an 
A w e d d in g o f i n t e r e s t to local 
r e s id en ts 
is 
t h a t 
o f 
Mist) 
R uth 
S te w a r t, W a s h i n g t o n , Pa , a n d C l ­ 
at- 'H arry Olson, son of Mr. and 
Mrs. A u g u s t 
Olson , 
I S I 
Ce da r 
str e et, t h i s city. 
An a cc o u n t 
of 
t h e 
w e d d in g 
t a k e n f r o m t h o W a s h i n g t o n , Pa , 
R e p o r t e r , follows: 
" T h e W r i g h t h o m o a t T h o m p ­ 
sonville, Pa , w-as t h o scen« of a 
p r e t t y 
g a r d e n 
w e d d i n g 
a t 
J 
o ’clock y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n , 
lr 
w hi ch 
Mins 
R u t h 
S t e w a r t 
of 
W a s h i n g t o n , b e c a m e t h e brid e of 
Olnf H a r r y Ol son of Manistique. 
Mich . w i t h Rev. W . L. W i i h a r t , 
of Se cond U. P. c h u r c h of W a s h ­ 
i n g to n officiating 
T h e b r i d e was 
Miss 
M a ry 
Bri nton 


TRICKS ADVISES 
FRUIT GROWING 


Y\ illiam 
Taylor 
Makes 
Fine Experiment in 
Berry Culture 


" I am very much p l e a s e d wi th 
t h o pro gr es s being m a d e by se v ­ 
e r a l of the fa rm ers in Sc h o o lcra ft 
c o u n t y In small 
fru it 
c u l t u r e , ” 
said G le n n L Ricks, sp e c ia li s t in 
h o r t i c u l t u r e with M ic h ig a n S t a te 
colle ge , after sp e n d i n g a day in 
v i s i ti n g fa rmers in t h e vicinity of 
M a n i s t iq u e . 
A n u m b e r of f a r m ­ 
e r s a r e missing a sp l e n d id o p p o r 
trinity of mak ing 
an 
a d d it io n al 
c a s h i nco m e and also f u r n i s h i n g 
t h e fa m ily table with h o m e g ro w n 
f r u i t s , by 
not 
h a v in g 
a 
sm all 
p a t c h of straw be rries 
a n d 
r a s p ­ 
b e r r y s for th ei r use. 
W h i l e he re 
Mr. R i c k s visited 
t h o f a r m s , con ferring w i t h g r o w ­ 
e r s as to de sir ab le v arie ti es, good 
c u l t u r a l 
method s. 
an(j 
di sease 
c o n t r o l 
A m o n g th e red r a s p b e r ­ 
ries. tho C u t h b e r t Is t h o variety 
m o s t 
c o m m o n l y 
g r o w n 
in 
t h e 
c o u n t y a n d tho on** r e c o m m e n d e d 


Miss N o n a H r u s k a h a s left for 
Itha<a. 
M i c h , 
t o spend) se vera l I 
w eek s visiting h e r b r o t h e r in law 
a n d 
sister, 
Mr 
a n d 
Mrs. 
C. P. 
Pressley 
Miss 
H r u s k a 
a r co m - 
* panied Mrs T 
W ils on a n d Alber* 
H a r t m a n w h o m o t o r e d to Detroit 
| to spe nd a w e e k visiting fr ie nd s 
, and re la tiv es 
R o b e r t At w o o d left for De tro it 
yest er da y to join his wife w h o lins 
been visiting h e r son t h e r e for th e 
past m o n th . 
Mr 
a n d Mrs. Att- 
w ood expec ts to r e m a i n a w a y for 
' a b o u t t w o w e e k s visiting In Po rt 
I H u r o n a n d C a n a d a 
Mr 
a n d 
Mrs 
C. 
R. 
J o h n s o n , 
W a u k e g a n , 
111., 
h a v e a r ri v e d 
In 
t h e city f o r a sh ort visit wi th the 
lat ter 's p a r e n t s . 
Mr 
a n d 
Mrs. 
J o h n Halsey, a n d o t h e r rela ti ves 
an d frie nd s. 
Mrs. O. K. Benson . S t a m b a u g h . 
is a gue>-t at t h e h o m e of Mr. a n d 
Mrs. F. W . A n d e r s o n . L a k e street. 
Mr. a n d Mrs J a m e s W h a r f l e l d . 
Royal Oak, a r e vis iti n g 
at 
th e 
h o m e of Dr .and Mrs. G 
A 
Shaw 
Th ey expec t to r e t u r n 
t o 
th ei r 
horn** S a t u r d a y or S u n d a y 
M r s 
R u e h e n Nelson a n d chi l­ 
d r e n r e t u r n e d W e d n e s d a y to R ap 
id Ri ver a f te r u p ending 
a 
few 
da y s with (h e f o r m e r ' s p a r e n t s . 
Mr 
and Mrs 
O tto S a n d s t r o m . 
Rev. F 
E l m g r c n , p a s t o r of t h e 
Sw edish Baptist c h u r c h , left ves- 


Big Spring Visited 
Up 1400 Tourists 


F o u r t e e n 
h u n d r e d 
t o u r i s t s 
h a v e visited t h e Big S p r in g up u n ­ 
til t h e firs t of t h i s week a c c o r d ­ 
ing 
to 
st a ti st ics 
c o m p iled 
by 
Sta nle y 
Reid 
wh o 
wan l e c e n t i y 
a p p o in te d c a r e t a k e r of t h e p a r k 
by F. F. F l a n d e r s , di st ri c t s u p e r - 
i r ’e n d e n t of p a rk s . Mr. R eid suc- 
eeds J u l i u s B a r n h a r t 
w h o 
h a d 
c h a r g e of t h e p a r k las t ye ar , 
A c otta ge is to be c o n s t r u c t e d 
bv tho st ato this y e a r to a c c o m ­ 
m o d a t e t h e c a r e t a k A r a n d hi s f a m ­ 
ily. 
Mr 
Reid is p l a n n i n g m a n y 
i m p r o v e m e n t s t o t h e p a r k w hi ch 
will m a k e it a m o s t d e s i r a b l e sp ot 
for t h e t h o u s a n d s of t o u r . st* w h o 
a r e expected to visit 
t h e s p r i n g 
th is year. 
T h o ro a d l e a d i n g to 
t h e spri ng h a s been pu t into e x ­ 
cellent co nd it io n by J o h n E. Mc­ 
C a r th y , co u n ty e n g in e e r . 
May Build Laying 
House In County 


W o r d h a s been 
r e ce iv e d 
from 
A 
J 
Bell, a p r i c t o r a l e n g i n e e r at 
M a r q u e t t e , t h a t a 
d e m o n s t r a t i o n 
lay in g h o u s e will bo bu ilt on s o m e 
fa rm In 
S c h o o lcr a f t 
c o u n t y 
if 
’h e r e is a d e m a n d for It t h i s s u m ­ 
m er 
Th** h o u s e to bo c o n s t r u c t ­ 
ed is th o r e g u l a r 
18 x 
20 feet. 
M ic higan s h e d - t y p e l a y i n g h o u s e 
de si g n ed for M i c h ig a n c o n d it i o n s 


for 
S choolcra ft 
c o n diti ons. 
T h e 
C u m b e r l a n d Is th o m o s t p o p u l a r I c h u r ch e s . 
v a r i e t y of the black r a s p b e r r i e s , j 
B a r n e y Melvin, 
A m o n g th e 
s t r a w b e r r i e s , 
t h r e e 
v a r ie ti e s st a n d out 
a s t h e most 
p o p u l a r a n d best liked 
t h e p r e m ­ 
ier, D u n la p and 
M a s t a d o n . 
A 
n u m b e r of th e g r o w e r s also h av e 
a W h a r f l e l d variety. 
T h o p r e m i e r is an e a r l y to mid - 
s e a s o n va rie ty 
r i p e n i n g 
e arlie r 
t h a n t h o D u n la p a n d o v e r n lo n g ­ 
er p eriod 
It is used extensivel y 
b o t h 
for 
h o m e 
and 
c o m m e rc i a l 
c a n n i n g 
T h e D u n l a p is o ne of j 


. 
a n d s u i t a b l e for h a n d l i n g IOO to 
t e r d a y for M e n o m i n e e t o a t t e n d , ^ 5 birds 
th o a n n u a l u p ped p e n in s u la c o n - ' 
A h o u s e of t h i s 
t y p e 
h a s 
al- 
fere n ce 
of 
Sw edish 
Baptist 
been c o n s t r u c t e d in a n u m ­ 
ber of t h e c o u n t i e s In t h o u p p e r 


p a r lo r s 
Clarld. 
of 
W a s h i n g t o n , 
a n d I.he 
b r i d g e m e n ? 
w a s ass ist ed 
bv 
h 
' 
- 
j 
b r o t h e r , A lb ert O. Olson, of Bat-! 
C reek . Mich. 
K e n n e t h 
Linn 


Award H o n o r s — At 
t h o 
Chi!- 
Mrs. 
Os- j d r e n ’s Da y p r o g r a m a t t h o First 
B a p ti s t c h u r c h 
last 
S u n d a y 
th e j 
lH m T>h e w or I 1111 ” 
■“ **'* 
............. 
............ 
fo llo w in g 
m e m b e r s 
r ece ived i StP* a r t > 
, 
v 
f r o m t h e l a n d l o r d s t o t h e t en a n ts . 
o r - ^ 
Cosfirovo 
« * • - 


t h e o l d e r a nd r e l i a b l e varieties, 
g r o w n m o r e 
e x te n s iv ely 
in 
tho 
s t a t e s t h a n a ny oth er , 
it m ay be 
u s e to fu r n is h b e r rie s fo r c a n n in g 
tit h o m e uiul local m a r k e t s . 
It is 
n o t as good a s h i p p e r as s o m e of 
t h e o t h e r varieties. 
Tile Mastn- 
d o n is o n e of t h e new v a r ie ti e s of 
e v e r b e a r i n g s t r a w b e a r r i e s a n d it 
is 
r a p id l y 
b e co m in g 
t h r o u g h o u t the* state. 
A v e r y in te r es tin g 
a n d 
w o r t h 
w h i l e e x p e r i m e n t 
is 
b e in g 
c o n ­ 
d u c t e d by W il lia m T a y l o r 
w h o s o 
f a r m Is on t h e River r o a d . 
Fi fty 
p l a n t s e ac h of se ve ral of t h e b e t ­ 
t e r k n o w n va rie ti es of s t r a w b e r ­ 
r i e s w e r e set out. last y e a r by him, 
t o d e t e r m i n e which 
v a r ie ty best 
s t o o d up u n d e r his o w n p a r t i c u ­ 
l a r condit ions. 
A m o n g t h e v a r ie ­ 
t ie s h e tl n g tes te d a r e ; 
M a st a d o n , 
D u n l a p , 
pen Ti, 
Dr. 
B n r r o u g h . 
p r e m i e r , a n d Co op er . 
An i n s p e c ­ 
t i o n of t h e test show’s a m a r k e d 
d iffer en ce in t h e v a r i e t i e s a n d d e ­ 
v e l o p m e n t of lh o d i f f e r e n t 
v a r i ­ 
eties. 
lf will he i n t e r e s t i n g for 
anyon* t h i n k i n g of s e t t i n g ou t a 
bed, to visit his f a r m a n d look 
o v e r t h e c o m p a r is o n s . 


D u b l i n - -A 
bill 
h a s 
finally 
pa s s e d t h e F r e e S t a t e Dali, a f te r 
a t t e m p t s t i n t i n g a w a y b a c k to t h e 
e a r l y hist o ry of I r e l a n d , to give 
t h e lan d back 
to 
t h e 
people. 
L a r g e 
e s t a t e s 
will 
I*** 
split 
up 
In t o sm all f a r m s a n d t r a n s f e r r e d 


r e p r e s e n t a t i v e 
of t h e L a F r s n c e R epu bli c t r u c k 
c o m p a n y wa s a visitor in t h e city 
th is week. 
H. H a a h r , divis ion e n gineei 
J. 
T 
Sh ar penst e* n, d is tric t e n d ln e et 
a n d R 
M artin , 
m a i n t e n a n c e e n ­ 
gineer, of t h e s t a t e h i g h w a y d e ­ 
p a r t m e n t , t r a n s a c t e d b u s in e s s in 
tho city t h is week. 
F r e d O rr 
I n s t r u c t o r 
in 
t h e 
M o n r o e pu blic schools, will ar riv e 
S a t u r d a y to 
s p e n d 
t w o 
w’e ek s 
w ith his p a r e n t s , 
Mr. a n d 
Mrs. 
F r e d O rr, W a l n u t 
str e e t, 
a f t e r 
w hi ch h e will go to A n n A r b o r 
to a t t e n d t h e s u m m e r se ssion of 
t h e U n iv e r s ity of Michigan. 
Mrs. Ell Volslne, 
Mrs. V ic to r 
R emell, Mrs. G u s t S w a n s o n , a n d 
Mrs. Carl R o a m e r a n d "on J a c k , 
m o to r e d to E s c a n a b a W e d n e s d a y 
p o p u l a r ] t o sp end t h e day. 
H e n r y R o a m e r a n d 
son 
Cyril 
and J a m e s B ro w n , all of Ap ple ­ 
ton. W is , a r e ar riv in g t o m o r r o w 
to s pend t h e w e ek - e n d w ith t h e 
fo rm er's son a n d d a u g h t e r - i n - l a w 
Mr. and Mrs. Carl R o a m e r , S o u th 
Second s tr eet . 


W a r s a w , Ind. 
T h e r e s n o t h i n g 
slow a b o u t Mrs. Vera G r u b b Kelly 
H a w n . She d ivor ce d J a c k M 
K e l ­ 
ly in t h e m o rn in g , b e c a u s e h e was 
se r v in g a t e r m In 
t h e 
I n d i a n a 
S t a te R e f o r m a t o r y 
for 
fo rg ery . 
S h e s a m e a f te r n o o n sh e 
m a r r i e d 
W a r d H aw n, ii m ec h an ic. 


p e n in s u la 
a nd 
M ic h ig a n 
S t a t e 
c o l l o p w o u ld 
lik e 
to 
h a v e 
a 
b u i ld i n g of t h is d e s i g n locat ed In 
S c h o o lcra ft c o u n t y as 
well. 
If 
s o m e f a r m e r in t h e c o u n ty d e si res 
a p o u l tr y h o u s e for next w i n t e r s ’ 
needs, t h i s offers a s p l e n d id o p ­ 
p o r t u n i t y for 
g e tt i n g 
a 
l ay ing 
h o u s e b u ilt with a m i n i m u m of l a ­ 
bor 
In c o nnec ti on w i t h t h e d<*m- 
o n s t r a t l o n , t h o crew of m e n corno 
••quipped w’lth tools a n d a p o w e r 
saw, s p e n d i n g tw o days in e r e c t ­ 
ing t h o l ay ing h o u s e with t h e a s ­ 
s i s t a n c e of f he o w n e r 
T h e lab o r f u r n i s h e d 
by 
t h o 
s t a t e is gratl-i a n d th e i n s u l a t i n g 
m a t e r i a l u se d is s u b j e c t to a dis­ 
co u n t. 
A n y f a r m e r i n te r es ted in 
s e c u r i n g 
t h is 
d e m o n s t r a t i o n 
s h o u l d g e t in t o u c h with t h e c o u n ­ 
ty a g e n t ’s office p r o m p t l y 


FR U IT SPE C IA L IST 
J. G. Wells of M a r q u e t t e , a s ­ 
s i s t a n t c oun ty a g e n t 
l e a d e r 
foi 
t h e U. P. in c o m p a n y w i t h Mr 
B ig g s of tho s t a t o e x te n s io n d e ­ 
p a r t m e n t 
visited 
L u c e 
co u n ty 
f a r m s with C. TV W e s t on W e d ­ 
n e s d a y vvi*h a view of m a k i n g a 
s u r v e y of t h o 
s t r a w b e r r y 
s i t u a ­ 
tion. 
L u c e can g ro w good b e rri e s 
b u t h a s not m a d e m u c h of a s u c ­ 
cess of 
m a r k e t i n g 
t h e m . 
Mr. 
R i g g s be lie ves t h a t 
t h i s 
is 
b e ­ 
c a u s e t h e f a r m e r s h a v e no t s e t ­ 
tl e d on o n e t y p e of b erry . 
T h e 
t r o u b l e n o w is t h a t w h e n a c r a t e 
is filled w ith 
se v e ra l 
va rie ti e s 
s o m e of t h e box es will s t a n d s h i p ­ 
ping well b u t o t h e r s a r ri v e in a 
m o u l d y o r spoi led c o n diti on . 
Mr. 
Rlgg« s u g g e s t s t h a t t h e S e n a t o r 


Curtis, Mich 
Mr. and Mrs 
AV. 
J. S h a r t z e r of Toledo, Ohio, arrive d 
at th e Del m er r e s o r t last we ek to 
sp e n d a short vaca tion. 
The Shart- 
7,ers ha v e been c om in g to Curtis 
fo r se veral years. 
II 
O. Crisler and son Earl, and 
Miss Betty Douglas of New Cum 
berla nd. West Virginia, arrive d af 
C e d a r Springs re so rt for a Htay of 
tw o weeks. 
Mr. Cr .Mer is visiting 
his wife, Mrs. Ii. G. Crisler, who 
o p e r a t e s Cedar S p r in g resort. 
Lillian Carlson of M arq uet te v is­ 
ited at the S t r o m h o m e in Curtis 
lust Sunday. 
D ew ey Wright found a 21 pound 
fish u n d e r his boat dock in W h it e ­ 
fish L a k e s om e t im e ago. 
T h e fish 
ha d 
been 
injured, 
and 
it 
was 
t h o u g h t that 
it 
m u s t 
have been 
s t r u c k by a m o to r on th e lake. Mr. 
W r i g h t had the he ad of the fish 
m oun te d. 
Mrs 
S w lc her and four child ren 
w h o sp ent a w eek at th e F e n e le y 
a n d Archey horn** here, r etu rned to 
t h e i r home 
at 
Maple Grov e last 
week. 
lyoon 
H a r t 
of 
Eas t 
P o rta g e 


Tourist Information 
Bureau Opens Mon. 


T h e to u r is t 
i n f o r m a t i o n 
bur- 


a w a r d s for p e r fe c t a t t e n d a n c e 
P e r f e c t a t t e n d a n c e for on e year 
(gold p i n ) : H o w a r d P a r k e r , l ia r 
old P e a s ly , Anoil B urrell. 
T w o y e a r p e rfe c t 
a t t e n d a n c e , 
( g o l d 
w r e a t h ) ; 
David 
Sh in e r, 
B e t t y J a n e Growl. Opal G a u t h i e r , 
B r u c e P e a v e y , C l a y t o n B u r r e ll . 
T h r e e y e ar p erfec t 
a t t e n d a n c e 
(gol d b a r ) : 
E ld o n W a l k e r , E v e ­ 
lyn G ro s s. 
F o u r y e a r p e r fe c t 
a t t e n d a n c e , 
( b a r ) : 
R u t h Gro sa, 
M ildrd Lin- 
d e r o t h . 
N a n G a y ar , 
B e r t h a 
L i n - 1 
d e r o th . 


Oui m ission — Th o 
f ollo w ing, 


T 'T o c a l 'e d 'a t t h U i n t e r . a c t i o n 'o f 
M r. . 
P o u r K r u m m e y . M r . 
Wtl- 
v»r a u d 
HIK s t r e e t , 
. i l l 
o p e n , Hum d e n t * , a nd 
Cooper. 
, | w h o w’e r e g u e s t s at t h e s u r p r i s e 
p a r t y given for Mrs. M a ry Q u i n ­ 
lan. T u e s d a y a f t e r n o o n , w e r e u n ­ 
i n t e n t i o n a l l y 
o m m l t t e d 
In 
the 
P r e s s y e s terd a y . 


ea 
BIV 
fo r t h e s u m m e r se a s o n next Mon 
d a y w i t h 
F r a n k 
W h a r f l e l d 
In 
c h a r g e . 
Mr. W h a r f l e l d Is w e l l- k n o w n by 
h o s t s of t o u r is ts w h o h a v e m a d " 
t h o u p p e r p e n in s u la t h e scene of 
t h e i r 
vaca tion 
a ctiv it ies 
for 
the 
p a s t se vera l y e a r s a n d wh o will be 
glad to see h i m ba ck at hts old 
post. 
Mr. W h a r f l e l d is no t only 
well a c q u a i n t e d w ith 
t h e 
m a n y 
p o in ts of i n t e r e s t in th is vicinity, 
b u t ca n r o u t e p a r t i e s to a lm o st 
a n y poin t in t h e c o u n t y off-hand. 
T h e b u r e a u h a s been r e n o v a t e d 


Brighton to Survey 
New Road Next Week 


T h o fir st st ep t o w a r d r o u t i n g 
th o now stat** r o a d w hich will i n ­ 
ter s ec t h i g h w a y US2 ju st west of 
P a r k e r ’s re so rt, s k i r t t h e west end 
of I n d i a n lake, th e n c e n o r t h w e s ’ 
so as to satisfy t o u r i s t w a n t s a n d ; jnto th f. T h u n d e r lake re g io n , and 
p a m p h l e t s a n d m a p s will bo dis 
tlmn pr o c ee d a lm o s t d u e n o r t h to 
p e n s e d for t h e a c c o m m o d a t i o n ol 
t r a v e le r s . 


G ARD EN GOLD RUSH 
L o n d o n — F o r 
m o r e 
t h a n 
a 
m o n t h A r t h u r G re se w ell, v e t e r i n ­ 
a r y su r g e o n , h a s b e en dig g in g up 
his g a r d e n In an effort 
to 
find 
gold. 
It all h a p p e n e d a f t e r clalr- 
bought several a c r e s of uni mproved 
v o y a n ta and 
cut-over land from t h e Stack L u m - ; ^-ouid find 
D u n l a p or th o A r o m a bo used in. b e r comp any and exp orts to build 
o a r t h of his g a r d e n 
It ha 
th is locality. 
T h e s t a t e h o p s i t a l ; bis hom o soon. 
T h e land is n e a r 
{.OHt b im m o r e t h a n $300 so fa r 


W e t m o r e , will he t a k e n n**xt week 
by H a r r y L. B r i g h to n , e n g i n e e r of 
su r v e y s of th o s t a te h i g h w a y d e ­ 
p a r t m e n t . a c c o r d in g to 
i n f o r m a ­ 
tion rece ive d h e r e y e s t e r d a y . 
W h i l e t h e n e w r oa d will m a k e 
(bo west side of I nd ia n l a k e m o re 
accessible a n d 
p e r h a p s 
m a k e a 
7 
i i 
p t h r o u g h h i g h w a y of t h e dead end 
im* of sr!dd u n d e r ! r o n ^ l e a d i n g i n to t h e Big S p r in g 
a J 
a 
It I 
t h e c o u n tv b o a r d w e n t on re co rd 
h c 
It 
h a s . 
. 
. 
. 
i 


T h o m p s o n v il l e , 
play ed 
t h o M e n ­ 
d e ls s o h n W e d d i n g M a rch . 
T h e b r i d e w o re a gow n of egg 
shell silk la c e a n d h o r s e - h a i r ha t . 
a n d c a r r i e d a b o u q u e t of J o h a n n a 
Hill roses. 
T h e b r i d e s m a i d wore 
a p o w d e r b l u e chiffon dress and . 
bl u e h a t n n d c a r r i e d a bouq uet of] 
p i n k tea roses. 
I 
F o llo w in g t h e c e r e m o n y , a b u f ­ 
fet 
l u n c h e o n 
was 
se rved 
to 
36 
guests, 
Mr. Olson is a g r a d u a t e of th e 
U niversity of M ic h ig a n , 
in 
the* 
class of i 926, a n d 
h a s 
been 
a 
m e m b e r of t h e W a s h i n g t o n 
and ; 
Je ffers on f a c u l ty d u r i n g th e I ast , 
t h r e e y e a r s 
M rs Ol son has been 
a t e a c h e r In t h e local g r a m m a r ] 
school si nce h e r g r a d u a t i o n from 
lhA P e n n s y l v a n i a S t a t e College ii 
192 8 
M r 
a n d 
M rs 
Olson left 
for T o r o n to . O n t a r io , i m m e d ia tely 
a f te r th** w e d d i n g a n d expect to 
he in A n n A r b o r 
Mich., th e last 
of J u n e , w h e r e They will re m a in 
for the s u m m e r , 
a t t e n d i n g the 
Un iv e rsi ty of M i c h ig a n . ” 
Mr. a n d Mrs. Olson arrived lr 
M a n is tiq u e T u e s d a y e ve ning from 
a shor t t rip t h r o u g h t h e east and 
C a n a d a , a n d a r e visiti ng with Mr. 
O l s o n ’s p a r e n t s , Mr. a nd Mrs. Al­ 
g i s t Olson, 181 C e d a r street. 


Mrs. M a r y C o t a a n d Mrs. 
Ed 
L ar s on h a v e r e t u r n e d fr o m a m o - i 
tor tr ip to S h e b o y g a n . Wis. T h ey ] 
w e r e a c c o m p a r V ^ h e r e by Mrs 
La Verl 
p a r s o n w h o will sp end 
tho s u m m e r 
m o n t h s at 
tho Kd 
L ars o n h o m e. 


sgrov 
ing t h e cost of a b o u t $5 0,0 00,600 
by a n issue of lan d b o n d 


DANCE 


at Brown’s Pavilion 


CURTIS. MD II. 


SATURDAY, JUNE 20 


Music by 


Joe Worthy 
and His 


Eitfht Royal Collegians 


DANCE 


at 


V ails Hall, River Road 
Saturday, June 20 


Music by 


SERENADERS 


A d m is s io n 
7 5c. 
I n d i e s 
Free. 


ti. lf. Christensen 
a i s OAK ST. 
NEXT TO T H E BYRNES 
H O T E L 


I .tidies' house frocks 49c to 
95c, full fashioned •'ilk hose 
69 c ”'199 c 
All wool b a t h i n g s u i t s ______ 
______________ 
SI.ON t o * 2 .2.1 


C o tto n b a t h i n g 
s u i t s _ _ 
ONe 
Kelly's p u l l- p r o o f ties 
_ 
HNc 
M e n ’s d r e s s pox __ 
I S r to 40c 
C h i l d r e n ’s h e a r b r a n d hose ll Be 
Sea I pax u n d e r w e a r 
HNc 
Boys' a n d g i r l s ’ p l a y s u i t s __ 
_____________________ 40c to HNc 
L a d i e s ’ s p o r t s h o e s __________ 
____________ * 2 .0 0 to $ 2.00 
L a d l e * ’ sh o es, p u m p s and 
s t r a p s _________ $ I .HO to HA.ON 
M e n ’s w o r k s h o e s __________ 
____________* |.4 N to $ 2 .NO 
M e n ’s s p o r t s h o e s 
SJI.OO 
W e l u n e u nice lin e of f i s h ­ 
ing t a c k l e a n d 
g u l f 
su ppl ies , 
Hod a lso n. lin e o f IOC goods. 


GERO - TODAY 


Dorothy Mackaill 


in 
“Once a Sinner” 


( ■outing— S u n d u y - M o n d a y 
“All Quiet on the 
Western Front” 


CCHUSTER’C 


1 ^ "M eats & G roceries” 


f a r m a n d t h o s e o w n e d by B a r n e y 
Z ln k e r , Leo n B r u y n a u d W il lia m 
M a r r i g a r w ere visited. 


TW O F IK E S 
A plash fire n e a r B l a n e y a n d 
a n o t h e r n e a r 
M a n i s t iq u e 
called 
nu t c o n s e rv a t io n m e n on T u es d ay 
a n d 
W e d n e s d a y . 
T ho 
Blan ey 
blaz e w a s in r e a l i t y t h r o e s e p a r ­ 
a t e fires Jo in in g in a long n a r r o w 
st rip 
It w a s r e p o r t e d in 
good 
s h a p e by t o w e r m e n a t dark. 
T h e M a n i s t i q u e fire 
w a s 
six 
mile* eas t a n d a m il e s ou th of t h e 
city. G e o r g e M a t ts o n of this place 
w a s call ed on it a n d w a s re p o rt e d 
c o n tr o l l e d at d a r k 


IH A LIV E 
R e p o r t s t h a t o n e 
of 
M o l l y ’s 
t w i n s h a d died e r e no t tr u e, Molly 
a n d Bill, t h e d e e r In t h e villa ge 
p a r k , h a v e a p a i r 
of 
d a u g h t e r s 


t h e Cowa n c o tt a g e at tho eas t end 
of White fis h I>ake. 
A load of l u m b e r arrived Mo nd ay 
for C Walsh, wh o is going to build j 
a h o m e n e a r th o 
Curtis 
school 
house. 
M r and Mrs. C h a rle s Burke a nd 
d a u g h t e r J a c k ie 
visited 
at 
t h e 
h o m e of Mrs. Louis Brown Sunday. 
t h e n drove to th ei r cott age on Long 
Point. 
Lee W o o d s r d of Fli nt vis ted at 
th e ho m e of Mr. and Mrs. William 
Sh erh ro o k last Sund ay. 
J a m e s Kelly of W es t P o r t a g e 
visited at th e h o m e of his d a u g h ­ 
ter. Mrs. Dolp P a i n te r , last T h u r s ­ 
day. 
Mr. nnd Mrs. F r e d Jo hns on and 
J i m Jo hns on of G ra n d Marais called 
at t h e home of Mr. and Mrs. J a k e 
L a v e r ty of W e s t P o r t a g e last T u e s ­ 
day. 


to sink a 30-foot 
s h a f t 
In 
his 
b a c k y a r d , a n d b e h a s not s t r u c k 
gold yet. 


N ew b e r r y for med ic al att e n ti o n last 
w eok. 
Mrs. 
V ent 
Lin d ero th , 
Misses 
Vera, Ellen, a nd Iren e S te v en s of 
Ma nistique called at 
the 
J a m e s 
P a i n t e r home last. T h u r s d a y . 
Sherwo od Moor e of F lin t arrived 
ai h.K home n e a r S p r a n g s re so rt to 
spend the s u m m e r m o n th s wi th ilia 
parents. 
I 
Edwin S h e p p a rd , son of Mr. and 
j Mrs. A sh er S h e p p a r d , 
of 
Curtis, 
J g ra d u a t e d from th e N e w b e r r y high 
aehool last week. 
E d w in attend ed 
the Curtis high school 
t h e 
first 
thro© years, t h e n e n te r e d N e w b e r r y 
high school last S e p t e m b e r. 
E dw in 
also received his g r a m m a r school 


at th e ln*ti m e e t i n g of t h e b o a rd 
of s u p e r v i s o r s as 
f a v o r i n g 
t h e 
ne w r o a d only in t h e e ve nt t h a f 
MO4 is not a b a n d o n e d in Its fa v o r 


Mrs. Will L cn d o took her baby to e d uca tio n In the C u rtis school. 


Wayne Martin Weds 
Saturday at Madison 


W o r d wa s r e ce iv e d h e r e toda y j 
of th e m a r r i a g e 
of 
Miss 
Olive] 
F a i t h J o n e s to W a y n e S. M a rtin ] 
r.t M adi so n, W is., 
on 
S a t u r d a y , i 
J u n e 13 
Mr. M a r t in is e m p l o y e d as i n ­ 
s t r u m e n t a l i n s t r u c t o r in th e local I 
p u b lic sc ho ols a n d ia in rh'*rgp of] 
hig h school b a n d a n d or* hest rn 
Mr. M a r t in h a s been t e a c h i n g in 
t h e city for t h e p ast se v era l ' e a r - 
a n d h a s a c c e p t e d a 
c o n tr a ct 
to 
t ea ch h e r e a g a i n th is fall 
He i 
a g r a d u a t e o f t h e U n iv e rs ity ot 
W is co n s in . 


LOST 


R a b b it 
H o u n d , 
all 
black 
w ith 
white ri n g a r o u n d neck , 6 m o n th s 
old. 
A n s w e r s to n a m e of Ring. 
F i n d e r 
call 
D e n v e r 
Mc Bu rnev, 
303-T. 


STANDARD 
GROCERY 


Friday and Saturday 


SPECIALS 


butter, fresli 


v Phon e NI 
I 
P h o n e 3 0 7 


creamery, 


Lard, 
2 lbs. f o r _______ 


Lettuce, 
2 heads _______ 


Pineapples, 
2 f o r __________ 


2 lbs. J (Cl 


23c j 


19c| 


25c! 


! : 


M anistique, Michigan 


S t a n d a r d gtveg m o s t 
ll sci 
q u a I it v. 


{ I 
S 
% Th! 
jour mo ne;) in service ami 
for 


j -------------------------------- 
I Pork Roast, 
l b . -------------- 


\ Reef Pot Roast, 


I 
l h . 
_______________ 


Butter, 
lb. 


DANCE 


at 
Burnt Bluff 


SATURDAY, JUNE 20 


M us ic by 


Lindstrom’s Orchestra 


A d m i s s i o n 75c 


5 Rinso, large p k g . 
23c 


> Kitchen Klonzer, 3 cans 17c 


| Pork Sausage, f resh 
link, l b . ____________ 19c 


Side Pork, lb ._________19c 


Beef Pot Roast, lb. — 18c ^ 


Hamburger, fresh ground. | 
2 lbs. for _ 
- 
25c ' 


Strawberries, Cantaloupes, 
< ucumbers, 
R a d i s h e s , 
3 reen Onions, Celery, etc. 


Coap, IGA, 
IO bars _______ 


* Dill Pickles, 
qt. j a r s ________ 


$Jam, assorted, 
lb. j a r -------------- 


'Peaches, Richfield 
brand, lg. c a n __ 


z Cookies, 
I 
Cocoanut, lb. __ 


j a r ----------- 
\ Jam, 
\ 
4 lb. 


s Jello, assorted 
I$ 
flavors, 3 pkgs. , 


17c! 
19c 
23c j 
37c j 
21c 
19c 
19c 
17c 
73c 
20c 


Central Market! 


I. G. A. STORE 
"I 
PH O N E 41 
PH O N E IWM 


W E S E R V E YOU R E T T E R 


Friday — Saturday 


SPECIALS 
25c! 
25c! 


19c! 
29c! 
29c! 
25c! 


Fresh Cocoanuts, 
3 f o r --------------- 
Bananas, 
3 lb s .____ 


Head Lettuce, 
l o c i 


Radishes,, home 
\ 
grown, b u n c h 
O v | 
I Strawberries, Michigan 
\ 
Grown, 
q u a r t__________ 
Ripe Tomatoes, 
2 lb s .__________ 
Fresh Plums and 
Apricots, 2 lbs. _ 
Salad Dressing or 
£ 
Spread, pt. ja r 
^ Afs’t Pure Jam s, 
( * f \ ^ ' 
I lbs. j a r _______ 0 9 C t 


Dill luckies, 
I Q r » I 
d czen ________ 
Pork Roast, 
l b . ____________ 
Beet Roast, 


lb. _________________ 
I j Veal Roast, 


i i Beef Stew, 
!} 
l h . --------------------------------------------- 
! i Spare Ribs, 
I \ 
3 lb s .__________ 
_ 
Sauer Kraut, fine 
; 
bulk, 6 lb s . 
LdfJ C 5 
Eggs, Fresh, 
C L H ' 
4 
3 dozen________ U fl U 5 


X 


18c! 
19c! 
18c i 
. 8c! 
29c; 


FACxE t e n 
T H E 
E S C A N A B A 
D A I L Y 
P R E S S 
FRIDAY, JUNE IO. IDS!. 


STOCK PRICES 


GO DOWNWARD 


Many Favorites Lose One 
To Two Points Net 
During Session 


N K W V O R K S T O C K S 


( I ne*t S a l t ' s ) 


S T O ! K 
YI M H U I T 
AN E l l . \ G K 8 


(B y 
T h * 
A s s o c i a t e d 
P r e s# 
( C o p y r i g h t , 
1981 
S ta n d a r d S t a t i s t i c s 
C o ) 


60 
20 
?0 
90 


I n d ’ls 
R r n 
U f a 
T o t a l 


T o d a y 
... 
99 9 
73.1 
154.5 
106.4 
P r e 
D a y 
.. 
101.3 
84.7 
167.3 
107.1 
W eek 
A g o 
.. 
103.6 
76.2 
167 9 
109.0 
M o n t h A g o 
. 
106.8 
71.9 
168 4 
109.9 
Y’c » r 
A g o 
... 158.0 
I 18.8 
210.7 
167.7 
2 Y'r* 
A g 
2 1 6 9 
138.0 
254 I 
209.8 
3 Y r s 
A g o .. 163.5 
118.3 
143 8 
146 I 
H i g h 
1931 
. 
140.2 
106.2 
203.9 
144.3 
L o w 
1931 
. 
. 92.7 
64.5 
141.1 
96 9 
H i r h 
1930 
202 4 
141.6 
281.8 
205.8 
L o w 
1931 
... 
112.9 
86 4 
146 5 
1 1 4 7 


A 
S 


111 
ll! 
Ill 
A 
S F 
R e f 


" A " 
■*n" 
I ’f-i 


RY JO HN I.. COO!,] Y 
( A s s o c ia te d P r t w F i n a n l r a l Y\ r i t r r ) 
Now York. J uno 18 (SP) 
Storks- 
and commodities found tho easiest 
way was dow nward today. 
Trading in tho sharp m arket 
paralleled th e W ednesd ay 
t u r n ­ 
over until t h e last h o u r wh -n ac­ 
tivity quickened, presumably be­ 
cause professionals sensed 
thai 
the list was more susceptible to 
pressure. 
Many f a v o r i t e lost tint' 
to two points net. with a 
few 
weaker spots evident. 
Sales 
of 
approximately 
1 , 1 0 0 , 0 0 0 
shares 
compared 
with 
yesterday’s total 
of not more than 9 00,000. 
Railroad 
stocks 
w e r t inactive 
hut still heavy, with tile exception 
of St, Louis South w estern which 
rose .1 on nows of South ern P a ­ 
cific's conditional 
offer to 
the 
mino rity holders. 
The chemical and utility groups 
dropped r a t h e r readily. 
I . S. In­ 
du strial Alcohol, Allied Chemical, 
Du Font. Consolidated Gas. W e s t­ 
ern Union, A m erican Telephone. 
American & 
F ore ign Power and 
L am b ert 
w e re u n a b le 
to show 
much resistance. 
Johns-Manvllle. 
Case and 
Y o u n g sto w n 
suffered 
more than av e ra g e losses 
W e s t ­ 
in ghouse uncovered a new low but 
rallied. 
C. S. S t’'el. Chrysler. Sears Roe­ 
buck, and 
General 
Motors were 
off in 
the neighborhood 
of 
a 
point. 
American Can closed u n ­ 
der IOO, off 2 
• 
News from 
tr ade was not of 
p a rticu lar moment 
Shot I steel 
priers are undergoing a general 
upw ard revision, perhaps on th e 
theory that since a 
lowering of 
quotations had been unable 
to 
draw out 
buying reverse action 
might he helpful. 
July 
and 
Septembe r 
wheat 
broke to r>5*4 
cents, the lowest 
hoard of tr ad e 
qu ota tio n ainee 
I S9f> 
Both 
moved 
up a little 
from the bottom an d t h e r a n g e 
of net losses was \ to I " i . 
July 
-orn lost I 5-8, but th e Ssptemb^r 
nml December deliveries received 
support. 
Cotton dropped 
$1.25 
to 51.40 a bale 
The G erm an m ar k relinquished 
W ed n esday’s gain of u point. Sto r­ 
i n g was firm, 
but the French 
fran c eased. 
Brazil’* millets lost 
ab ou t a q u a r ’er of a cent. 
The 
M on trea l rate in New York was 
lower. 
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U n i o n 
P a c i f i c 
U n i t 
A i r c r a f t 
U n i t 
C o r p 
U n i t G as 
A 
Im 
I 
S 
F r e i g h t 
II S I n d 
Alc 
U. 8. I / e a t h A 
U. H 
R u b b e r 
IT. S 
S teel 
U. S. S te e l P f d 
U n i v 
P l j w 
A 
ll 
U t il i ti e s P A 
L 
V a n a d i u m 


W a b a s h 
Ry 
W a r n e r P l o t 
W e s t e r n 
M a r y 
W e s t i n g 
A i r 
W r i t E l A M fg 
W h i t e 
M o to r 
W 'illyi 
O v e r l 
W o o l w o r t h 
W r i g h t 
A e r * .... 
Y ello w T r A C 
Y o u n g S h A 
T 


T o t a l B ales 
P r e v io u s D a y 
W e ek A g o 
Y< a r A go 
T w o Y e a r* A g n 
J a n 
I to D a t e 
Y e a r A g o 
T w o Y e a r* A g o 


7.76 


41 76 
78.00 
32 OO ' 
8.37 


16.75 


69 87 
84.00 


34 IO 
16 12 
9 . 6 0 ; 
14.50 


20 on; 
RI 25 


9.00 , 


6.62 


G OO 
33.00 


Moderate A c tiv ity 
Characterize Bonds 
D \ r s 
MARKETS 
EN BRIEF 


H U M ) M A R K U T A V E R A G E S . 


By 
T h e 
A s s o c ia t e d 
P r e s s ) 
(Copyright, 1831, 
Si an l a r d flta tis tl c * 
C o .) 


IO 
IO 
IO 
80 
I n d J s 
R r ’s 
U f a 
T o t a l 


T o d ay 
......... 
. 
83 I 
99.1 
IOO 4 
94 2 
P re, D a y 
83.1 
99 4 
IOO 4 
94 3 
Week 
A g o 
8?..7 
99 3 
100.5 
94 2 
Mi n th 
A g o 
84 4 
99.5 
100.8 
9 4 .9 
Y '# r 
A g o 
93.0 
106.7 
99 4 
99.7 
2 Yrs 
A g o 
92.9 
IO?.8 
97 0 
97.6 
8 Yr* 
A go 
96.4 
105.8 
99 8 
100.2 
H igh 
1931 
90 4 
105 7 
101.1 
98.7 
lx>w 
1931 
81.4 
96 3 
98.4 
92.4 
H ig h 
1930 
94.9 
109.8 
101 4 
101.9 
L o w 
1980 
... 83 3 
97.3 
96. C 
9 2.0 


A ” 


166.60 
28.70 
I i” mor'' 
16 26 


N e w Y o r k , J u n e 1 8. (ZP) — 
S t o c k s 
I i o a v y ; 
s p e c u l a t i v e f a v ­ 
o r i t e s n a g I t o 5 p o i n t s . 
H o n d a i r r e g u l a r ; r a i l s d r o p 
C u r b 
s t e a d y ; 
c h a n g e s 
n a r r o w 
F o r e i g n 
e x c h a n g e s 
i r r e g u l a r ; 
F r e n c h 
f r a n c 
a n d 
G e r m a n 
m a r k 
Bug 
C o t t o n l o w e r ; 
e a s y c a b l e s , f a v ­ 
o r a b l e w e a t h e r . 
j 
S u g a r 
h i g h e r ; 
b e t t e r 
s p o t 
d e - 
I mand. 
C o f f e e 
l o w e r ; 


1 m a r k e t s . 
C h i c a g o 
W h e a t e a s y , 
f a v o r a b l e c r o p r e 
p o C s a n d i n c r e a s e d r e c e i p t s . 
C o r n e a s y ; 
b e a r i s h K a n s a s 
I o w a r e p o r t s . 
C a t t l e i r r e g u l a r . 
H o g s h i g h e r , 


D ow nw ard D rift 
Of 
Curb 
Prices 
Picks Up Speed 


G O V E R N M E N T R O N D S . 
New York, J un e 18. Closi ng p ric e s 
L i b e r t y 3 l*is 
102.20. 
L i b e r t y 1st 4 ^ s 103.14 
L i b e r t y 4 th 4V*s 104.30 
U . 8. T r e a s u r y 4s 109.12. 
U . 
S. Treasury 41** 
114.1 
U . S. Treasury 3 3-4* 107.12 
U . S. Trrswury 3 3-Ss 1940-43 103 
U . S. T r e a s u r y 3 3-8s 43-47 103.4 


C o a l 
c o n s u m p t i o n 
c o n t i n u e s t o d e c l i n e . 
i n 
F r a n c e 


J u n e 12. 1 9 8 ’ . 
,T n e ?C. 1 9 3 L , 
S T A T E OP MICHIGAN. 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r t h e 
C o u n t y o f 
vi 
. 
m i 
J *-’• *-*• * i * M i i r y a o-os !?*«•*« 
D E L T A . 
N e w 
Y o r k . .Tune IR. 
i v 
I h e j 
U. ft. Treasury 3 3-Se 43-47 103.4 
In the Matter of the EeUle of Hmm* 
d o w n w a r d d r i f t o f s h a r e s in th e* 
--------------------------- 
Menard. Deceased 


t u r h m a r t n q u e e n e d 
in n p o t . , 
MINNEAPOLIS ..RAIN. 
i 
s i w h ’W t S ’ A t’. 
I ma} , 
n u t t h o v o l u m e OI tr autUK 
M in n e a p o l is . J u n e IS, 
F l o u r u n c h a n g e d . 
have 
a ll o w e d for 
c r e d i t o r * 
to 
p r e - 
s l a c k e n e d 
to 
n e w 
l o w 
l e v e l s 
f o r I s i i i p m e n t a 27,798. 
I s e n t 
t h e i r 
c la im * 
a g a i n s t 
s a i d 
dccka***,! 
r t H - e n t 
v e n r u 
* >, „ 
j . « ’9 
t u r n o v e r 
B r a n 1 2 .0 0 t o 12.50. 
t o 
s a i d 
c o u r t 
f o r 
e x a m i n a t i o n 
a n d n d - 
r e c e n i 
j e a r s , 
t h e 
d a y » 
t u r n o v e r 
w h e a t N o . I 
N o r t h e r n 7 4 V4 t o 7814 . N o. 
J u 8 t n w n t , 
a n d 
t h a t 
a ll 
cre * lito rs 
of . a i d 
a g g r e g a t i n g 
o n l y 
I 9 0 . 0(K> 
s h a r e s . 
I)u r u m 5 9 
^ <50 6_s ; J u n e 7 3 ';4 : 
d e c e a s e d 
a r e 
r e q u i r e d 
t o 
p r e s e n t 
t h e i r 


e a s i e r 
B r a z i l i a n 


A 
f e a t u r e Of t h ' k d a v ’a a c t i v i t y I j u l y 66 8 - 4 ; S e p t. 59 7-8 ; Dec. 62 
w a s i n i t i a l t r a d i n g o n a w h e n i s - j 
f e r n N o. 
3 
b 
l 
^ 
s u e d 
b a s i s o f t h e n e w s h a r e s o f 
W o o l w o r t h , 
L t d . , 
B r i t i s h 
s u b s i d ­ 
i a r y 
o f 
t h e 
A m e r i c a n 
c o m p a n y . 
T h e 
s h a r e s 
w e r e 
m o d e r a t e l y 
a c 


F l a x N o . I. 1 .45Uj t i 1.49Va . 


N e w Y’o r k , J u n e 1 8. ( A * )-— M o d ­ 
e r a t e a c t i v i t y a n d I r r e g u l a r p r i c e 


76 m o v e m e n t s c h a r a c t e r i z e d t h o b o n d 
1 
m a r k e t t o d a y . 
F o r e i g n 
o b l i g a t i o n s 
p r o v i d e d 
a c t i v i t y t h a n 
m o s t 
o t h e r 
g r o u p s b u t t h e t r e n d o f t h o m o r e 


26 75 r e p r e s e n t a t i v e 
I s s u e s 
w a s 
m i x e d 
^ 1 ® H o m o o f 
t h e 
O n r m a n 
l o a n s 
l o s t 
R7 ?r, p a r t o f t h e i r r e c e n t g a i n s 
H i g h 
H o e ; g r a d e f o r e i g n l o a n s s u c h a s t h o s e 
„ 60 o f B e l g i u m , F r a n c e a n d t h e U n l t - 


2; ’oo p d K i n g d o m w e r e g e n e r a l l y s t e a d y 
b u t d e c l i n e s w e r e n u m e r o u s © l s e - | e r m P n 
o f 
F a i r p o r t , 
h a v e 
l e f t 
f o r 


10 62 w ^ e r ft 
F o r d I l l v r r w h e r e t h e y w il l A a h f o r 
o. 12 
A m o n g t h n d o m e s t i c c c i r p n r n t e 
a f e w d a y s . 
M r s . D e v o t l e f t F a i r - 
68.25 I tflftiioH 
t h e 
r a i l 
o b l i g a t i o n s 
w e r e p o r t b y c a r T u e s d a y m o r n i n g 
f o r 


F O R E I G N E X C H A N G E S . 


N e w Y o r k , J u n e 18.— F o r e i g n e x c h a n g e * 
live, b u t m o v e d n a r r o w l y 
k e e p i n g 
i r r e g u l a r ; C.n-Rt B r i t a i n in d o lla r s, o t h e r s 
c l o s e t o t h e i r o f f e r i n g p r i c e s ^ 
J in (^ 
B r l u i n detn&n(li 
4 86 
c a b l es. 
The u t i l i t i e s in t h e m a i n h e l d 
4 .8 6 V *: so d a y bills, 4 8 4 Vi 
. 
f a i r l y s t e a d y 
a l t h o u g h 
A s s e d a t - 
F r a n c * d e m a n d . 3.91 7 - i 6 : cabl<7- 8 ®1 ! ? ' 
a , 1 ( l 
Of! 
P a n 
a 
a 
_I , . n 
, ,.,,1 
IT rir- 
I ta l y d e m a n d , 5.23 1 -8 ; c a b le s, 6.23 9-16. 
Cd ( f U 8 A a n d A m e r . c a n a n d b o r 
D e m a n d s : 
B e l g iu m . 
1 8 . » l V j: G e r m a n y . 
! e i g n 
P o w 'e r W a r r a n t s lost a b o u t 
23.71 y ,; H o l l a n d 40.24 8-4; N o r w a y , 26.77 ; 
a p o i n t . 
E l e c t r i c B o n d a n d S h a r e 
S w e d e n . 26.79V *; D e n m a r k , 26 77 ; Bwiu.r- 
, __, 
,, 
. . 
land, 19.42: Spain, 9.76; Portugal. 4 44; 
s a g g e d o n l y V^I p o i n t 
I G re e c e , 1.29Vi ; Poland 11.22; Cseehoslova- 
Otllf w a s a s o f t s p o t in t h e oils, kin. 2.96 1-16; Jugoslavia. 
1 .7 7 ; A u s t r i a . 
lo s i n g 
2 
p o i n t s 
C i t i e s 
S e r v i c e 14 05’^ ; 
Rumania. 
.69 
3-4; 
Argentine, 
30.60 ; Bratll, 7.65; Tokyo. 49.33; Shang- 


c l a i m s 
t o s a id 
c o u r t , 
a t 
t h e 
p r o b a t e 
of­ 
fic e . 
in 
t h e 
C i t y 
o f 
E s c a n a b a , 
in 
s a id 
I c o u n t y , 
o n 
o r 
b e fo r e 
t h e 
s i x t e e n t h 
d a y 
o f 
O c t o b e r 
A. 
D. 
1971, 
a n d 
t h a t 
s a id 
c l a i m s 
w ill 
be 
h e a r d 
by 
s a id 
c o u r t 
o n 
M o n d a y , 
t h e 
n i n e t e e n t h 
d a y 
o f 
O c t o b e r 
j A 
D 
1931. 
a t ten 
o 'c lo e k 
in 
t h e 
f o r e ­ 
n o o n . 
D a t e d J u n e 8, A 
D. 
1931. 
J U D D Y E L L A N D . 
J u d g e o f P r o b a t e , 


G a r d e n , 
M i c h . 
R a l p h 
G a u t h i e r 
a n d F r a n c i s D e v t , c o m m e r c i a l B s h 


IR OO 


66 00 do w nward 


4 HO j i b e o n l y o n e s 
t o 
t u r n 
d e f i n i t e l y 
I s h p e m i n g w h e r e s h e w ill v i s i t h e r 


• 28 i 


A v e r a g e 
p r i c e s 
f o r p a r e n t s , M r a n d M r s . A u g u s t J o h n 
I n d u s t r i a l a n d p u b l i c u t i l i t y b o n d H s on. 
S h e w-as a c c o m p a n i e d b y h e r 


N K W Y O R K ( I I t l l 


( ( ' l u f f i n g ( J u n t a ! I o n s ) 


46 00 w p r o u n c h a n g e d b u t t h e r a i l a v e r ­ 
a g e 
d r o p p e d 
t h r e e t e n t h s 
o f 
a 
1.100,000 | point to 90 1 


I 7 L 330 
A 
s h a r p a d v a n c e 
in 
I n t e r b o r - 
R i 7 6 2! 5oo 1 n u g h 
R a p i d 
T r a n s i t 
o b l i g a t i o n s 
2,769,800 ( f e a t u r e d t h e p u b l i c u t i l i t i e s . O t h e r 


470 * 17^7*0 ! u t i l i t i e s 
f l u c t u a t e d 
n a r r o w l y 
a n d 
5 14, 127,400 d i v i d e d t h e i r c h a n g e s a b o u t e v e n l y 
b e t w e e n 
g a i n 
s a n d 
d e c l i n e s . 
A s 
a 
g r o u p 
i n d u s t r i a l 
loans* 
s t e a d y u l s o . 


A e r o n a u t i c a l 
In d . 
............................. 
A i n s w o r t h 
M fg 
................ 
A ’e x a n d e r 
I n d 
.......................... 
A l l le t P o w e r A L t. 
................ 
A llis o n D n i g A .................... .............. 
A llis o n D r u g ti ......................... ......... 
A l u m i n u m C*. 
A m 
A m . Br. B o t. Fd. 
.............. 
A m . C o m 
P o w , A (.3 0 * 1 
A m . C om . 
P o w 
Ii 
........................ 
A m . 
C y a n 
B 
......... ............................ 
A m 
A 
E g n . P o w . 
W a r . 
. 
A m . 
G as 
A 
K l e e ......................... 
A m . L i g h t A 
T r a r 
.......... 
A m . Bolv 
A C h e m . 
A m . S u p e r P o w e r 


A m . S u p e r P o w . 
1st 
p f 
A n g l o 
Ain. 
V ol. 
C O D 
A r c t u r u s 
R a d io T u b * 
A r k a n s a s N a t . G as 
A. 
Asso. 
G as 
A 
El. 
A 
A v i a tio n C o rp . A m e r 
.................. 
Fiahla C o rp . 
B e l l a n r a 
A i r c r a f t 
V t o .................... 
B liss K 
W 
B u 
. M a g 
A E. P .. P f 
B u t l e r 
Bro# 
..................................... 
C a m 
Co. V t c ...................................... . 
C am . Co. P f ............................................. 
C a n . M a rc . W i r e le s s 
.................... 
C a r i b By ii.................................................... 
( M a n e s e C o r p 
A m . 
.............. 
C e n t r a l At. B l a t t a 
......... ............... 
e n 
S ta te * E l s e .................. .............. 
C h a i n 
Bt ires 
S tu ck 
C i ti e s Bervie* 
C l u b A l u m , l l t e n 
....... ................... 
C o lo n OII .......... ................................... 
C o m 'w e a l t h 
E d i s o n 
............. 
C e n e 
A S o u t h W a r 
C o m s to c k 
T u n n e l 
............................ . 
C ont. C op. M i n ...................................... 
Cons. G a s 
U til. A ............................. 
C o n t l n e n ' a l Oil Me. V i e ....... 
C.rprier 
R a n g e ..................................... 
C o rd C o r p ................................. ............ 
C u r tis F l y i n g 
............................... 


C u r t is * 
W r i g h t 
W 'ar 
................... 
D a v e n p o r t 
H o s i e ry 
......... 
D e K o ra a , 
R ad i* 
............................... 
D e t r o i t 
A i r c r a f t 
................ 
D r n C h e m ic a l N e w 
..................... 
D u r a n t M o t ............................ 
.......... 
E a s t e r n G a s 
Ai F u e l ..................... 
KL B o n d e n d Blier* 
Kl B o n d A S h a r e P f . ................ 
F i e c t r l r 
S h a r e 
F.mp. 
Ga* 
A 
F. 8 % 
P f ............ 
E m p i r e 
P o w .............................. ........... 
F a i r c h i l d 
A v i a ti o n 
A 
F e d e r a l 
B c re w 
.................. 
.......... 
F o k l ie r 
A i r c r a f t 
................................ 
P<-rd M o to r of C a n , A 
F o r d 
M o to r C a n a d a ll 


F o r d M o to r F r a n c * ...................... 
F o r d M ot >r L i d 
................. 
F o u r t h N a t l . I n v 
,w. 
F o x T h e a t r e 
A 
G e n . 
flak 
G o l d m a n 
B ach* 
.............................. 
G u l f O il C o rp . 
P a . 
M a ’l 
L a m p 
H e c l a M i n i n g 
H i r a m W a l k e r C 
A W ' 
H u d s o n B a y M A H . 
H u m b l e O il A R e f 
....... 
.. 
I m p . OII ( ' a n 
N e w 
I n t e r m i t . P e t 
............................. 
I n t e r . S u p e r P o w . 


I n t e r . U ti l, ll 
................................. 
L a k e S u p e r i o r .......... .................. 
I a k e y 
F d y . 
A 
M a c h 
L e h i g h C o a l A N a v ...................... 
L i b b y 
M en 
A 
L i b b y 
M c C o rd 
R a d 
B .................................. 
M id - W e s t 
U til. 
N .............................. 
M id l a n d S te el 
.. ... 
......... 
Mo. 
K a n s a s 
P i p e L i n e 
M o h a w k H o d . P o w 
.. 
... 
N a t i o n a l A v i a t i o n 
N a t i o n a l B a k i n a 
N a t . F a m i l y S to re * 
............ 
N e t 
P o w 
A I.«t 
P f 


N e t . P u b . Herv. A 
N e t ! m a l T r a n s .............. 
N e w m o n t 
M i n i n g 
N i a g a r a M ud 
P o w 
N i a g a r a Mud. P 
A' W a r 
N i le s 
Bern 
P o n d 
.... 
___ 
N i p l s s i n g M in e s 
N o r a n d e 
M ince 
N o r t h A m 
A v i a t i o n 
............ 
N o. 
A m 
U til. Bec, 
............... 
N o r t h e a s t e r n 
P o w . 
............ 
N o r t h e r n S t a t e s P o w 
A ............ 
O h i o C o al 
.................. 
................. 


O u t b o a r d 
M ot. 
A .......................... 
P a r k e 
D a v is 
................................... 
P e n n r o a d C o r p ..................................... 
P e n n O h io E d ls 
P e t r o l e u m 
C »rp. 
T r e s s e d 
M ete!* 
R l c h m n n 
B r o * ....................................... 
S h a t t u c k 
D e r m 
S i k o r s k y 
A v i a t i o n ................ 
S o n o r a 
P r o d u c t s 
R 
E. P o w 
A L t, 
S t a n d a r d M otoffi ............................ 
S t a n d O il I n d i a n a 
S t a n d . O il K a n 
S t a n d . 
OU 
K y .................... 
S t a n d 
O il O h i o 
.................... 
S t a n d . P o w . A LU 
Bt r o m b e r g C a r l s o n 
S t u t x M ot. C a r Am. 
S w i f t A Co. N ew 
S w i f t 
I n t . 
......................................... 
T e x a s Oil A 
I a n d 
............ 
T h i r d N a t 
I n v e s t 
T r a n s c o n t . 
A ir 
T r a n s 
T r i p l e x Baf. GI* s 


U n i t e d G a s 
U n . 
L t. 
A 
Pow 
A 
II. S 
G y p s u m 
.................... 
U n i t e d 
V e r d e 
I xt. 
l lt i l . 
P o w . LU 
I! C t f 
U t i l i t y 
A 
I n d u s t r i e s 
V a c u u m 
O il 
V i c k 
F i n a n c e 
W Hailey 
P e t r o l 
Y e l lo w 
Taxi C a b N. 
Y 
A rn. A u s t in 
C e n t r a l P u b . Ber. 
C h a u 
T h e 
A l. C o r p . . 
N a t 
I n v e s t o r * 
................... 


WALI, STREET 
BRIEFS 


107 09 
N o w 
Y’o r k , 
J u n f t 
18 
(JF)— D©- 
6.6t l i v e r y h a * J u s t b e e n m a d e t o t h e 


90 23 
N o w 
H a v e n r a i l r o a d b y t h e G e n - 
T 6o o r a l E l e c t r i c C o . o f t h e f i r s t o f t e n 
13.26 
n e w 
e l & e t r i o 
l o c o m o t i v e s 
o f 
t h e 
f’8 00 
l a t e s t 
d e s i g n , c o a t i n g n e a r l y 
$ 2 , - 


l l t t l e Hon, F r a n c i s , J r . 
J o s e p h 
C h e n a r d . 
w h o 
h a s 
b e e n 
m a k i n g 
h i s 
h o m e 
a t 
t h e 
G a r d e n 
J u n c t i o n is v e r y s i c k a g a i n a n d h a s 
c o m e 
d o w n 
t o 
t h e 
l o c a l 
h o s p i t a l 
w h e r e h e w i l l r e m a i n f o r t r e a t m e n t . 
H e w a s g e r l o u H l y n i c k a y e a r a g o 
h u t h a s e n j o y e d f a i r l y g o o d h e a l t h 
b e t w e e n a n d h a s b e e n a b l e w i t h a 
w e T e I l it t l e h e l p t o k e e p u p h i s bufilnoHS 
1 a t t h e o i l s t a t i o n t h e r e , 
W . 
M c D o n a l d o f P l c k f o r d s p e n t 
a p a r t o f t h o p a s t w e e k In t h e G a r ­ 
d e n a n d F a y e t t e d i s t r i c t s . 
I l e w a s 
a w e e k - e n d 
g u e s t a t t h e h o m e o f 
Mr. a n d 
M r s . P a u l C a l d w e l l w h o 
a l s o c o m e 
f r o m 
t h e P l c k f o r d 
d i s ­ 
t r i c t . 
P h i l H a r t m a n , a 
s t u d e n t 
f r o m 
K i r k s v l l e l C o l l e g e o f O s t e o p a t h y . Is 
a g u e s t a t t h e h o m e o f D r a n d M r s 
J o h n A 
I x j w n d u r i n g a p a r t o f t h i s 
s u m m e r 
G a r d e n h i g h s c h o o l s t u d e n t s , w i t h 


s l i p p e d o f f t o lObfe, t h e n c l o s e d a t 
I O * i , o f f 3 - 8 n e t 
I n 
t h e 
I n d u s t r i a l s , 
A l u m i n u m 
C o . d r o p p e d 8 p o i n t s t o 1 0 1 , w h e n 
it 
w a s 
s t i l l 
l l 
a b o v e t h e y e a r ’s 
l o w . 


CORNELL NEWS 


hat, 
28.75; 
Montreal. 
99.66 
5-8: 
Mexico 
City I gold peso) 49.10. 


C o r n e l l , M i c h . — M e r m a n D r i n k e r , 
w h o h a s c h a r g e o f t h e S. N. 
H a r ­ 
r o d f a r m a t C o r n e l l , h a d h i s t o n s i l s 
praised, and will lie plared in I he m a r k e t 


D E P A R T M E N T O F C O N S E R V A T I O N 
f o r th e 
S T A T E O F M I C H I G A N 
L a n s i n g , J u n e IO, 1931. 
N O T I C E IS H E R E B Y G I V E N , T h a t p u r ­ 
s u a n t t o t h e p r o v i s i o n s o f S e c tio n * 127 a n d 
131 o f t h e G e n e r a l T a x 
L a w , t h e f o ll o w ­ 
i n g d e s c r i b e d a b a n d o n 'd t a x 
lan d , s i t u a t e 
in t h e c o u n t y o f D E L T A a n d d e n ie d t o t h e 
S t a t e 
by 
t h e 
A u d i t o r 
G e n e r a l, 
ha* 
been 
w i t h d r a w n 
f r o m 
hom iw teAii 
e n t r y by 
t h e 
A u d i t o r G e n e r a l a n d D i r e c t o r o f C o n s e r v a ­ 
t i o n , 
a c t i n g 
j o i n t l y , 
e x a m i n e d 
a n d 
u n ­ 


removed Tuesday morning. 
He is 
doing fine hut is unable to work 
for a few dayR. 
Miss Eileen Flemal who Is stay­ 
ing at tho home of Mr. and Mrs. 
John Sehwalbaeh of Escanaba visit­ 
ed with her parents, Mr. and Mrs. 
Louis Flemal of Cornell over the 
week-end. 


J u n e 12 
198! 
J u n e 26. 1931. 
S T A T E O F M I C H I G A N . 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r 
t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A 
A t a sen sio n o f s a id C o u r t , h e l d at. t h e 
P r o b a t e 
O ffice 
in 
t h e 
C i ty 
o f 
E s c a n a b a . 
In s a id C o u n t y 
on t h e f i f t h d a y o f J u n e . 
A 
D. 1931. 
P r e s e n t : 
H o n . 
J a d d 
Y e l l a n d , 
J u d g e 
of 
P r o b a t e . 
In t h e M a t t e r c* ' h e E s t a t e of E d w a r d 
V a n D a m m e , D e c e a s ed 
C arn ie! 
V e r h a m m e . e x e c u t o r o f ► rxvl 
. 
ta t e , h a v i n g file d in s a id e m i r 
hi* fi-rC. 
a d m i n i s t r a t i o n 
orooiin t. 
a n d 
hi* 
p e t i t io n 
p r a y i n g 
f o r 
t h e 
a ll o w a n c e 
t h e r e o f 
a n d 
f o r t h e a s s i g n m e n t a n d d i s t r i b u t i o n of t h e 
r e 'i d t i e o f s a id est{it-\ 
It I* 
O r d e r e d . 
'Chat 
t h e 
*i"Ch 
r!-v 
o f 
J u l y A. D. 1981, at ‘ s n o ’clock i i t h e , ro- 
n o o n , 
at 
s a id 
p r o b a t e 
oT lee, 
’ e 
Br.d 
I* 
h e r e b y 
a p p o i n t e d 
fo r 
e x a m i n i r ' 
a n d 
n ’- 
l o w l n g 
s a i d 
a c c o u n t 
a n d 
b e a l i n g 
st.;d 
p e ti t io n ; 
It 
Is 
F u r t h e r 
O r d e r d. 
eh ct 
p- V t 
tic c t h e r e o f h r r i v e n b y p u b l i c a t i o n o f a 
c o p v 
o f 
t h is 
o rd e r, 
f o r 
t h r e e 
. q , c t s s ! ' c 
w e e k s p r e v i o u s t> s a i l d a y o f h r a r i i v . in 
t h e 
E a e a n a ! a 
Dfti’y P r e s s . 
a 
»-, w s p a i ,f r 
p r i n t e d a n d c i r c u l a t e d in Maid r ■ .nty, 
J U D D Y E L I . A N T l 
J u d g e o f P r o b a t e . 
A t r u e cony. 
M A R T E D. P E T E R S . 
R e g i s t e r o f P r o b a t e 


b y o f f e r i n g t h e s a m e a t a P u b l i c A u c tio n 
t o lie h e ld a t t h e C h i p p e w a C o u n t y C o u r t 
H o u s e , 
S a u l t 
S te . 
M a ri e , 
o n 
F r i d a y 
t h e 
2 4 th d a y o f J u ly , 1931 a t t e n o ’clock i n t h e 
f o r e n o o n . E a s t e r n S t a n d a r d T im e . 
I n c a s e o f s a l e t h e d e e d c o n v e y in g s a id 
l a n d will c o n t a i n a c la u s e r e s e r v i n g to t h e 
S t a t e o f M ic h i g a n a ll m i n e r a l , coal. oil n n d 
ga* r i g h t s , t o g e t h e r w i t h t h e r i g h t s o f i n ­ 
g r e s s 
a n d e g re s s o v e r a n y o f s u c h la n d * 
l y i n g 
a lo n g 
a n y 
w a t e r c o u r s e 
o r 
s t r e a m , 
a s 
r e q u i r e d 
by 
S e c t i o n 
8 
o f 
A e t 
2S0, 
_ . 
, 
, 
, 
. 
i P u b l i c A cta o f 1909, a a a m e n d e d ; e n d f u r - 
Th(* Dflta County road commis-: t b e r 
r e s e r v i n g 
t o tile 
S t a t e 
o f M ic h ig a n 
Bion applied dust settler on county 1 all a b o r i g i n a l a n t i q u i t i e s a n d t h * r i g h t t * 
in s a id C o u n t y , o n t h e e i g h t h d a y o f J u n e 
trunk line 42C. Saturday rn,. m i n x j 
5 
Ho- 
Felix Richer of Flat Rock l e f t , m 9 w 
Sunday morning for Canada whore 
d e p a r t m e n t 
o f 
c o n s e r v a t i o n, 
By G e o r g e R. 
H o g a r t h , 
D i r e c to r. 


J u n e 12. 1931. 
J u n e 26, 1931. 
S T A T E O F M I C H I G A N , 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r 
t h e 
C o u n t y 
of 
D E L T A . 
A t a s e ss io n o f s a id C o u r t , hi Id a t th o 
P r o b a t e O ffice 
in 
t h e 
C i t y 
o f 
E s c a n a b a . 


if C a t h e r i n e 
he will visit friends and relatives. 
Mr Richer has lust recovered from 
1 an accident and Is taking the trip 
for his health 
Mr and Mrs. Eugene Miron, Mr 
and Mrs, Joseph Richer, Mr 
and 
’ Mrs 
Henry Richer 
Mr and Mrs 
HOU.OOO, which win b o u s e d in th e thpir 1nrttructorf, took fhe (lay off Fd I,aFa vo. Mr. and Mrs Wilford 


6 OO 
8.60 


I 50 


4 60 


10 50 railroad's 
high speed 
passenger 
service 
between New Y’ork 
an d 
New Haven. 
Stockholders In General F oods 
J CRO Corp. Increased 88 per cent since 
F ebru ary of last year and now to ­ 
tal 44,400, an a n n o u n c e m e n t by 
the company today said. N early 
half the total a re women who o w n 
th e stock Individually or Jointly 
I with their husbands, 
j 
' 
Jo h n Mor tim er Sclilff, a p a rt- 
" i ner In Ivuhn, I/oeb & Co., has been 
elected 
a director 
of Chemical 
7 62 Bank and T ru st Co., of New Y’ork, 
to succeed his 
father, t h e 
late 
' I Mortim er L. Schlff. 
LOO I _________________________________________________ _ 
198 OO : 
1.50 I 


2.12 * 


Monday and drove to Sac Bay for 
their annual picnic gathering. Ten 
nls court equipment 
was 
taken 
along and several good sets were 
played 
Baseball 
and 
swimming 
were also Indulged In 
Members 
of tho party sauntered along the 
beach, while others took the cars 
and drove to 
Fairport. 
Fayette, 
Burnt Bluff and other points of In­ 
terest. 
T h e party urrtved home 
ubove 6:80 
It was acclaimed a 
perfect day. 


China h a s Just decided to a d ­ 
mit all a ir p la n e eq uip m en t free of 
duty. 


Richer and Blanche Miron, all of 
Flat Rock sp^nt Sunday afternoon 
at Pioneer Trail park. 
Mr. and Mrs. Albert Valind of 
Escanaba visited at the homo of 
Mrs, Y’alind’s parents, Mr and Mrs. 
George Verhagen of Cornell, Mon­ 
day evening. 
Reno Corrlgnon of Cornell sprain­ 
ed his arni Sunday afternoon. 
He 
was sawing wool with a buzz saw pillion, ibs-aase*! 


T o w n s h i p 38 N o r t h , R a n g * 23 W e s t 
N ’ ^ N W , S e c t i o n 6. 
T o w n s h i p 79 N o r t h . R a n g * 20 W e st 
N W L o f S W ’4 , 
I*** 
t h e f o llo w i n g 
d e s c r ib e d 
la n d s 
u s e d 
f o r 
ach -el 
p u r ­ 
pose* 
C o m m e n c i n g 
o n 
N o r t h lin e 
£08.72 f**t 
W e n t o f N o r t h e a s t c o r n e r , 
t h e n c e S o u th 
a t r i g h t a n g l e s to s a id 
N o r t h lin e 208.72 f e e t ; W e s t a t r i g h t 
a n g le * to last l in e 208.72 fee t ; N o r t h 
208.72 
f e e t t o s a id 
N o r t h lin e : E a s t 
a l o n g s a id 
N o r t h 
l in e 
208.72 
f e e t t o 
b e g i n n i n g . 
S e c tio n 
5, 
c o n t a i n i n g 
89 
ae re*. 
T o w n s h i p 41 N o r t h . R a n g e 22 Wewt 
SF, 
N W , 
S e c ti o n 32 ; 
S E 
S W , 
S e c ­ 
t i o n 25. 
4592-170-5 F r i d a y s 


J u n e 19, 1931 
J u l y 3. 1931. 
B T A TF, O F M I C H I G A N . 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r 
t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A . 
I n t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e o f Jiw e p h E. 


and when trying to disconnect the 
bolt ho was thrown about t*n feet 
with the result that he sprained 
his arm. 
He was taken to a doctor 
by Frand DeOrand. 
He will be 
unable to work for a few weeks. 


8 OU 


4.87 
I 60 


1.17 


84.26 
104 60 
14 OO 


7.26 
IO 87 


6 12 
43 50 


6 OU 
8.17 
66 OO 
11.87 
IO 12 
20 25 


7 OO 


Classified Advertising 


C L A S S I F I E D 
A D V E R T I S I N G 
R A T E 
D a l ly r a t a , c o n s e c u t i v e i n s e r t i o n s 
H a t * p e r U n* 
C h a r g e C a s h 
O n e 
T im * 
>6 
12 
; b r * e 
l im e s 
.14 
l f 
S i x 
TI an es 
....................................... 
12 
08 


W H E N 
A N D 
W H E R E T O PLACE 
Y O U R 
AD S 


T h * 
C la s s i f i e d 
A d v e r ti s i n g 
D e p a r t m e n t 
Ii 
s i t u a t e d 
u t 
600-102 I u d i r g t o n St. 


'I'hese o ffic e* u r * o p e n to r e c e iv e a d v e r ­ 
t i s e m e n t f r o m H a 
m . to 8 p. rn . d a lly 
All ada r e c e iv e d u p u n t i l 6 p 
rn. 
w i ll a p ­ 
p e a r in e d it i o n s t h e f o l l c w i n g d a y 
P H O N E 
Y O U R 
C L A S S I F I E D 
A D 
t o 
603 


T h e u d t a k e r w i ll 
g lad lv 
a u ti s t 
y o u . 
lf 
d e s ir e d , s o t h a t t h e 
co p y for 
y o u r a d 
is 
p r e p a r e d 
in 
s u c h a m a n n e r 
ae 
t o b r i n g 
t h e 
g r e a t e s t 
r e s u l t s 
f o r 
you. 


C L A S S I F I E D A D V E R T I S I N G 
I N F O R M A T I O N 


E r r o r s 
in 
a d v e r t i s e m e n t s s h o u l d 
b e 
r e ­ 
p o r t e d i m m e d i a t e l y 
T h e D a lly P r e s * will 
n o t be 
r e e p o n s ib l* f o r m o re t h a n o n e I n ­ 
c o r r e c t i n s e r ti o n . 
A ll 
ad* 
a r * 
r« w tric t» d 
to 
t h e i r 
p r o p e r 
c l a s s i f i c a t i o n 
a n d 
t o 
t h e 
r e g u ' a r 
D a i ly 
0 )2 
B re e s s ty le o f t y p e 
T h e p u b l is h e r* r e a e r v r 
20.25 
(b e r i g h t t o e d it o r 
r s j e c t a n y c l a s s if i e d 
10.00 
a d v e r t i s i n g co p y 
A d v e r t i s i n g o r d e r e d 
f o r I r r e g u l a r 
i n s e r 
H o n * t a k e s t h e o n e t i m # r a te . 
N o a d is 
t a k e n f o r lees t h a n a b a s is o f t h r e e line* 
C o u n t six a v e r a g e w o r d # to t h e l in e 
A n 
a v e r a g e 
w o r d 
c o n t a i n s six 
l e t t e r s . 
A c c o u n t s u n p a i d a f t e r 20 
la>* 
w ill not 
he 
g r a n t e d 
f u r t h e r 
c re d i t. 
C h a r g e d 
a d s 
w ill 
It* 
rec e iv ed 
b y 
t e l e 
p h o n e , s u d if p a id a t th * D a i ly P r e i o f ­ 
fic e w i t h i n s ix d a y s f r o m t h e f i r s ’ d a y ot 
I n s e r t i o n c a s h r a t e * w ill be a llo w e d . 
A ds o r d e r e d f o r t h r e e or six tim * * a n d 
• u p p e d 
b e f o r e e x p i r a t i o n w ill be c h a r g e d 
f ir o n l y t h * n u m b e r o f tim e* t h o a d a i ’ 
F e a r e d 
a n d 
a d j u s t m e n t m a d e a t 
t h e 
rats 
e a r im ! 


16.37 


18.00 


.50 


IO 62 
I 87 


115.00 


6.26 


S o c i e t i e s * a n d 


Delta Lodtft' No. 19,5 


R e g u l a r m e e t i n g 3 r d T h u r s d a y e a c h m o n t h 


60 
14 12 


IT 62 


FOH SALK 


I s i ll t ABS 


D o w n P a y 
*100.00 
*250.00 
$100.00 
S 36 OO 
* 80 OO 


1926 
B U I C K 6 - P A S S . 
C O T T E 
1 1929 B U I C K 5 P A S S 
S E D A N 
; 1927 N A S H 5 - P A S S 
S E D A N 
i a < ! > 
1926 S T U D . 6 - P A S S . S E D A N 
I* Sn I 1926 D O D G E 6 - P A S S 
B E D A N 
‘ I n n , 1927 
P A C K A R D 5 - P A S S 
S E D A N 
*100 .0 0 
FSI ANAMA MOTOR CO. 
C A S H 
— 
T E R M S 
— 
T R A D E 
6.(52 ; 
1 1 5 S O . ’ t i l S t . 
TFI- 508 
TEL. BOO 
6 60 ) 
I S E D CAK BARGAINS 
D- w n P a y . i 
5 75 i 1930 C H E V R O L E T S P E C . S E D A N * 1 6 6 .0 0 ; 


5 00 
1929 
F O R D 
T U D O R 
35.87 ! 
*110 OO 


& 5 0 ' 
1928 C H E V R O L E T S P T . C A B 
$ 75.00 


I 
1930 C H E V R O L E T COACH 
*146 00 


$ 20 00 
j u j u 19 2 5 O V E R L A N D S E D A N 


7 ' 37 
1926 S T U D E B A K E R S E D A N 
$ 35 OO 


LUCKY IT RA I N KI) 
W i l l i a m s p o r t . 
B a . 
Dr. 
A 
F 
Hariit awoke o n e morning recent 
ly after a p e a c e f u l sleep to find 
that during 
t h e 
n i p l i t a fire had 
burned a h u g e 
h o l e through the 
roof of h i s h o m e . 
Tho lite had 
caught from s o m e burning trash. 
Lucky for h i m 
i t rained during 
the n i g h t a n d p u t t h e fir. out be­ 
fore it could l i p r e a d further. 


1928 C H E V . l ’ u T O N S T A K E J O B $ 95 OO 


1928 C H E V R O L E T 
R O A D S T E R 
* 45.00 


B R A C K E T T CUKA RO! KT CO. 
({OI L u d in gton St. 


l * h o n o 
5 1 7 - 5 1 8 — 
O p e n 
E v e n i n g * 


B A B Y 
C H I C K S 
8 
A 
10c. d u c k l i n g , 
80c. 
14 
w e e k 
old 
p u l l e t s 
65c. 
C l o v e r l a n d 
P o u l t r y 
F a r m . 
E s c a n a b a . 
M-41 
A 
2, 
C e m e n t 
R o a d . 
4556-i6,l-6t. 


D R Y 
W O O D 
O F 
all 
k in d s 
A l s o 
f l o o r ­ 
in g c li p p i n g * - 
C a l l 1695. 
C -1 0 4 . 


*2250 
A t t r a c t i v e s t u c c o c o tt a g e , j u s t c o m ­ 
p leted . 
M o d r n . 
l>ocated o n n o r t h 
w e s t s i d e 
C a ll G . F 
M c E w e n . 
4604-178-31. 


F O R 
S A I F 
S m a l l 
h e a t e r , 
r o u n d 
d i n i n g 
ta b le , 
k i t c h e n 
c a b i n e t , 
tool 
c h e s t 
arn' 
t w i n , 
c e n t e r 
t a b l e 
a n d 
m a t u r e s . 
T e l 
410 a f t e r 
6 p 
r n . 
4594-170-31. 


F O R S A L E 
E a r l y , 
l a t e a n d red c a b b a g e 
p la n t * . 10c do z.. 60c h u n d r e d ; T o m a t o e s 
20c 
d o t. 
G r o w n 
in 
o p e n 
g r o u n d . 
612 
S. 17t! 
S t , E n o a n a b a , M ich. 
4 5 1 3 - 1 7 0 - l t . 


F O R S A L E 
H a r d y Z i n n i a s . P i n k s , A s te rn , 
C a b b a g e 
a n d 
T o m a t o 
P l a n t * 
C h e a p . 
616 S 
12‘ h l i t r e t. 
P h o n e 6 4 0 -J. 
4596-170-St. 


F O R S A L E O U R E N T 
H o u s e ut 1028 S t e ­ 
p h e n s o n a v e n u e , E s c a n a b a 
I n q u i r e s a m e 
a d d re s s . 
G - 5 M I - 1 6 9 - 8 t. 


F O R 
S A L E 
B e a u t i f u l 
w lo d ed 
b a y 
f r o n t 
Iota, o n e m il e e a s t o f K ip l in g . S ee F r a n k 
K r a i. 
G -6 9 62-169-6V 


F O R 
S A I J v 
F o u r 
85x140 
ftx»t 
lo ts 
o n 
M a th e w a a v e n u e 
G l a d s to n e 
C h e a p f o r 
q u ic k 
s a le 
A r t h u r J . 
B e a u v a i s , 
p h o n e 
246-M, G l a d s t o n e . 
G -& 964-169-6t. 


F O R 
S A I E 
R u g . 
I O N I C S . 
e x c e l l e n t 
c o n d it i o n 
V e r y r e a s o n a b le . 
I n q u i r e 618 
M in n e s o t a a v e n u e . G la d s to n e . 
___________ 
G -5 9 6 5 16 9 - S t . _____________ 


K O R S A L K 
M o d e r n 
IO r o u i h o u se , 
a ls o 
S t e w a r t 
r a n g e 
k i t c h e n 
ta b le . 
i r o n i n g 
b o a rd a n d c lo th e * b a r. 
621 S 
1 4th St. 
45* 7 -1 6 9 - * t 
F O R 
S A L E 
C a b b a g e 
p l a n t s 
e a r l y 
a n d 
late, 
c a u l i f l 
>w*r a n d p e p p e r 
p l a n t # C. 
K. 
H a m i l t o n . 
R a p i d 
R iv er. 
4 5 8 3 - 1 6 8 .6t. 


W O O D 
D r y H a r d w o o d 
*7.50, G r e e n H a r d - 
w o x l 
*5.60. D i a m o n d 
P o le A P i l i n g Co., 
P h o n e 1050 
( 1 1 1 . 


F O R RU NT 


F O R R E N T 
3 r o o m f u r n i s h e d c o t t a g e for 
l ig h t 
h o u s e k e e p i n g , 
a lso 
a n o t h e r 
r e ­ 
f u r n i s h e d f o r h o u s e k e e p i n g 
C a ll 1195. 
4 6 9 5 -1 70-3t. 


F O R 
R E N T 7 
f u r n i s h e d r o o m s fo r 
U gh 
h o u s e k e e p i n g 
I n q u i r e 210 N. l i t h S t. 
4 597-170-3t. 


.■’O R 
R E N T L a r g e f r o n t ro o m 
w i t h 
k it 
c h e n p r iv i le g e s 
I n q u i r e 302 N. l £ t h St. 
u p s t a i r * 
4699-170-6t. 


F O R R E N T 
6 r o o m all m o d e r n h o u s e a n d 
s u m m e r c o t t a g e 
C al! 1924. 
4S01-169-8t. 


KOR 
R E N T 8 r o o m 
house. 
M o d e rn . 
H o t 
w a t e r 
f u r n a c e 
C o r n e r 
l i t h 
a n d 
3 r d 
i n q u i r e W 
J 
S c h m i t , E s c a n a b a N a t i o n a l 
B a n k . 
4 5 8 9 - l« 9 - 3 t. 


F O R 
R E N T 3 
f u r n i s h e d roo m * f o r 
l ig h t 
h o u s e k e e p i n g a t 209 N 
13th St. 
4586- 168-6t. 


K O R R E N T - 4 
ro o m d o w n s t a i r s f u r n i s h e d 
fo r l ig h t h o u s e k e e p i n g . 
900 S e c o n d A v e. 
S. 
4520-lCO-8t. 


I . 4 K 4 T AND FOUND 


L O S T 
O n e w h i t e k id glove, alip-<>n s ty l e 
F i n d e r call 1722 
4 6 0 3 -1 7 0 -It. 


B O S T O N C O P P E R S . 
C a l u m e t A H e c l a 
.......................... 
6.12 
C o p p e r 
R a n g e 
4.25 
N o r t h B u t t e 
1.25 
St. M a r y 's L a n d 
....................................... 
6.00 


HUI. M e ta l ............. 
30 


Ferry Schedule 


Automobile Car Ferry Service 
Straits of Mackinac 
May 15 to June 29, inclusive 
Two Boats 
Lv. Mackinaw City 
Lv. .St. Ignace 
6:00 A 
M 
7:30 
” 


'kislnras and ITofrssioiial Service 


J u d d 
Y e l l a n d , 
J u d g e 
of 
P r o b a t e . 
I n t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e 
M o r a n , 
D e c e a sed . 
M a t t M e y er, 
n e p h e w , d e v is e e , 
a n d 
e x e ­ 
c u t o r n a m e d in t h e last w ill a n d t e s t a m e n t 
o f s a id d e c ea se d , h a v i n g filed h is p e ti t io n , 
p r a y i n g t h a t 
a n 
i n s t r u m nt 
file d 
in 
s lid 
C o u r t be a d m i t t e d t o P r o b a t e a s t h e b u t 
w ill 
a n d 
t e s t a m e n t 
of 
s a id 
d e c e a s e d 
a n d 
t h a t 
a d m i n i s t r a t i o n 
o f 
s a id 
e s t a t e 
be 
g r a n t e d 
t o 
M a tt 
M e y er, 
o r 
s o m e 
o t h e r 
s u i t a b l e 
p e rs o n 
I t 
is 
O r d e r d. 
T h a t 
t h e 
sixtV, 
d a y 
o ' 
I J u l y , 
A 
D. 
1981. 
a t t e n 
A 
M , at 
s a id 
P r o b a t e 
O ffice 
is 
h e r e b y 
a p p o i n t e d 
f o r 
h e a r i n g 
s a id 
p e ti t io n 
It is F a r t h e r O r d e r e d , T h a t P u b l i c n o tic e 
t h e r e o f Im, p lv e n by p u b l i c a ti o n o f a co p y 
h e r e o f f o r t h r e e s u c c e s s iv e w eeks p r e v i o u s 
t i s a id 
d a y o f h e a r i n g 
in 
t h e 
E s c a n a b a 
D a i l y P re a s , a n e w s p a p e r p r i n t e d a n d c i r ­ 
c u l a t e d 
in s a i d C o u n t y 
J U D D Y E L L A N D 
J u d g e o f P r o b a t e 
A t r u e co p y 
M A R I E D 
P E T E R S 
R e g i s t e r 
o f 
P r o l a t e . 


J u n e 12. 
1931. 
l u n e 26. 
1931, 
S T A T E O F M I C H I G A N . 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r 
t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A 
A t a s e s s io n o f s a id C o u r t , h e 'd a t t h e 
P r o b a t e 
O ffice 
in 
t h e 
C i ty 
o f 
E s c a n a b a , 
in s a i d C o u n t y , o n t h e n i n t h d a y o f J u n e 
A 
D 
1931. 
P r e s e n t : 
l i o n 
J u d d 
Y e l l a n d . 
J u d g e o f 


N o t i c e is h e r e b y g iv e n t h a t f o u r m o n t h s 
f r o m t h e f i f t e e n t h d a y o f J u n e A, I). 1931, 
h a v e been a llo w e d f o r c r e d i t o r s t I p r e s e n t 
t h e i r c la i m s a g a i n s t s a id d e c ea s e d t o s a id 
c o u r t 
f o r 
e x a m i n a t i o n 
a n d 
a d j u s t m e n t , 
a n d t h a t ai) c r e d i t o r s o f s a id d e c ea se d a r e 
r e q u i r e d t o p r e s e n t t h e i r c la i m s 
to 
s a id 
c o u r t a t t h e p r o b a t e o ffice in t h e C ity o f 
E s c a n a b a , in s a i d c o u n t y , o n o r b e fo re t h e 
t w e n t y - t h i r d d a y o f 
O c t o b e r 
A 
D. 
1931,1 P r o b a t e 
a n d t h a t s a id c l a i m s w ill I e h e a r d by s a id J 
I n t h e M a t t e r o f t h e 
F a t a t e o f 
F r a n k 
c o u r t o n M o n d a y , t h e t w e n t y - s i x t h d a y of 
O c t o b e r . A. D. 1981, a t t e n o 'clo ck in t h e 
f o r e n o o n 
D a t e d J u n e 15 
A 
D 
1931. 
J U D D Y E L L A N D , 
J u d g e o f P r o b a t e 


J u n e 19, 1931. 
J u l v 3, 1931 
S T A T E O F M I C H I G A N 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r 
t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A , 
A t a s e s s io n o f s a i d e y u rt, held a t t h e 
p r o b a t e office in t h e C i t y o f Eacanal> a 
in 
s a id C o u n t y , o n t h e f i f t e e n t h d a y o f J u n e 
A. D. 1981. 
P r e s e n t ; 
H o n 
J u d d 
Y e l la n d . 
J u d g e o f 
P r o b a ’e. 
I n 
t h * 
M a t t e r 
o f t h e 
E s t a t e 
o f P e t e r 
B o u s c h . 
M e n t a l l y 
I n c o m p e t e n t . 
A n n a 
M c C a r t h y , 
d a u g h t e r , h a v i n g 
filed 


DU. N. C. ANDERSON 


CHIHOPHAOTOR 


J«“|*.Non B lock 


Spinal Kviuuiniition I Tv's 


I ‘l i o n s * 
I O D A 


S T O P I 
L O O K ! 
R E A D ! 
M E N S H A T S C L E A N E D 
A N D 
K K U l .O l K K D 
/ OC 
W e c l e a n 
t h o u s a n d s o f h a t s e a c h 
y e a r 
W e s p e n d h u n d r e d * of d o l la r # t o r t h # best 
e q u i p m e n t a n d m a t e r i a l * 
to a s s u r e y o u of I o f J u l y A 
D. 1981. a t t e n o ’clo ck In ’ h o 
u f ir s t c la s s Jo)' 
- f o r e n o o n , a t s a id p r o b a t e office, b e a n d ie 
I s d i m 
F e lt H a t s r e s t o r e d 
r ’ A / s 
h e r e b y a p p o in t e d f o r h e a r i n g s a id p e ti t io n ; 
to n e w n e s s f o r _ 
............... 
t ) U C 
! 
I t •» F a r t h e r O r d e r e d . T h a t n o t ic e t h e r c - 
L O N D O N H A T C L E A N I N G 
S H O P 
I o f be g iv en by p e r s o n a l s e r v i c e o f a c o p v 
S h o e R e p a i r i n g in 
C o n n e c t io n 
j 
IM * o r d e r u p o n s a id P e t e r B o u s c h , a n d 
898 L u d i n g t o n 
P h o n e 1 5 2 9 ' u t>on s u c h o f his n e a r . a t r e l a ti v e * a n d pr**- 
, , 
j s u m p t l v e 
h e l r s - a t - l a w 
a s 
re s i d e 
w i t h i n 
G. IV. MOLL, M. I). 


M a c K il l ic a n 
D e c e a s ed 
G e o r g e 
D M a c K il l ic a n , 
B e n i a m i n 
J 
! M a c K i l l ir a n , 
a n d 
J a m e s 
A 
M p c K I ll ic a n 
a d m i n i s t r a t o r * o f s a id e s t a t e , h a v i n g f : 1ed 
1 in 
s a id 
c o u r t 
t h e i r 
f i n a l 
a d m l n l s f r n 
a c c o u n t , 
a n d t h e i r 
p e ti t i o n 
p r a y i n g 
f o r 
j t h e a ll o w a n c e t h e r e o f a n d f o r t h e a s s i g n 
r n e n t 
a n d 
d i s t r i b u t i o n 
o f 
t h e 
r caid'ie 
o f 
s a id 
e s ta t e . 
It 
is 
O r d e r e d , 
TTiat 
t h e s i x t h 
d a y 
o f 
J u l y A. D. 
1931, a t t e n 
(.’c lo c k 
in 
t h e 
f o r e n o o n , a t s a id p r o h a t e office, tie a n d is 
h e r e b y 
a p p u n f e d 
f o r 
e x a m i n i n g 
a n d 
a l ­ 
l o w i n g s a id a c c o u n t a m i h e a r i n g said p e ­ 
t i t i o n : 
I t is 
F u r t h e r O r d e r e d , T h a t 
p u b lic n o ­ 
t ic e t h e r e o f h e g iv en 
b y p u b l i c a t i o n o f a 
c o p y 
o f 
t h i s o r d e r 
f o r 
t h r e e 
s u c c e s s iv e 
w e e k s p r e v i o u s t o sai I d a y o f h e a r i n g , iii 
t h e 
E s c a n a b a 
D a ily 
P r e s s , 
a 
n e w s p a p e r 
in 
s a id 
c o u r t 
h e r 
( e d i t i o n 
a ll e g in g 
t h a t 
p r i n t ' d 
a n d c i r c u l a t e d 
in 
s a id 
c o u n ty 
s a i d P e t e r B ia isc h is a m » n t a l l y i n c o m p e ­ 
t e n t 
p e r s o n , a n d 
p r a y i n g t h a t 
A n n a M o 
e a r t h y , 
o r s o m e o t h e r s u i t a b l e p e rs o n 
b a 
a o n o i n t e d a s g u a r d i a n o f h is 
p e rs o n a n d 
e s t a t e , 
It 
is 
O r d e r e d , 
T h a t 
t h e t h i r t e e n t h 
d a y 


J U D D Y E l I AN’T) 
J u d g e o f P r o b a t e 
A t r u e copy. 
M A R I E D 
P E T E R S . 
R e g i s t e r 
o f 
P r o b a t e . 


YI. 


M . 


9:00 
10:30 
12:00 Noon 
I 30 P. M 
3:00 
4:30 


6 . 0 0 
“ 
7:30 
“ 
9:00 


6 00 A. 
7 30 
9:00 
10:30 
” 
12:00 Noon 
1:30 P. M. 
3 OO 
” 
4 30 


6 : 0 0 
7:30 
9 OO 
’* 
(All Central Standard Time) 


Y l o v e d i n t o nt*\v office 
H K .H H T 
B U I L D I N G , 


I I C S . 
H T H ST. 
O ffice H ours 


2 t o 4 , m i l l 
7 t o 8 I 
Dr. Gordon J. Gleich 


D K N T I S T 


H o u r i : 
0 - 1 2 
N o o n , 
1 : 3 0 - 5 
I*. 
YI. 


K v ) > n l n ^ 
b j 
A p p l o t m e n t 
Phone 138 VV 
Residence 158-K 
Hughitt Building, Boom 224 


n o s . 
l i t h s t . 


VIENS and WOMEN’S HATS 
Cleaned a n d JTA 
Blocked __ 
D I K * 
Shoes Shined 10c 


M a g a / . i n (us a n d 
N e w s p a p e r s 
LOI IE’S PLACE 
D I O 
L u d i n g t o n 
S t . 
” 1 S a tisfy My Customer!#” 


G ARNTZEN 


Architect 


72,J Ludington Street 


W ANTED 


J u n e 5, 1981. 
J i m * ID. 
1831 
S T * T E O F M I C H I G A N , 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A 
I n t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e o ' C hm r’es 
W 
M a llo c h . D e c e a sed . 
N o t i c e is h ereb y g i v e n t h a t ' * u r m on«b* 
.... 
............. 
.............. 
f r o m 
t h * 
f i r s t d a y of J u n e A 
D 
1981, 
■ a ld c o u n t y , 
a t 
l e a s t f o u r t e e n d a y s 
p r e v l - h a v e b e e n 
a ll .w ed f o r c r e d i t o r s t v p r e s e n t 
ous t o sa id d a y o f h e a r i n g : 
: ( h * ! r c i a ' m s a g a i n s t s a id dee a*m! to s a i l 
A n d It la 
F u r t h e r O r d e r e d . T h a t n o t i c e c o u r t 
f o r 
e x a m i n a t i o n 
a n d 
a d j u s t m e n t . 
t h e r e o f Ive g iv en t o a ll o t h e r s o f his n e a r - 
* ntI '-I’1** 
« f 's i i ’or* o f sa d d i n t u r d g e e 
e s t r e l a ti v e s a n d p r e s u m p t i v e h e ir * - a t - ) a w 
b y a p u b l i c a t i o n o f a c o p y o f t h is o r d e r . 
f o r t h r e e s u c c e s s iv e w e e k * preview * t v s a id 
d a y o f h e a r i n g , 
in 
t h e 
E s c a n a b a 
D a i lv 
P r e s s , a n -v v s p a p e r p r i n t e d a n d c ir c u la t e d 
in s a id c o u n ty . 
J U D D Y E L L A N D 
J u d g e o f P r o b a te . 
A t r u e ropy. 
M A R I E D . P E T T E R S. 
R e g i s te r o f P r o b a t e . 


J u n e 19. 1931. 
J u l y 8, 1931. 
S T A T E O F MICHIGAN 
” n , e 
P r o b a t e C o u r t 
f o r 
t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A . 
A t a se ssio n o f s a i d C o u r t , held a t t h e 
P r o b e ’ <> O f f ic e in 
t h e C i t y o f 
E s c a n a b a . 
in s a id C o u n t y , o n t h e e i g h t e e n t h d a y o f 
J u n e A. 
D. 
1981. 
P r e s e n t , 
H o n . 
J u d d 
Y e l la n d . 
J u d g e 
o f 
P r o b a t e . 
In t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e o f B o n a n d e r 
S m i t h . 
D e c e a sed . 
A n n a 
S m ith , 
w i d o w , 
d e v is e e , 
a n d 
e x e ­ 
c u t r i x 
n a m e d 
in t h e l a s t 
w ill a n d t e s t a ­ 
m e n t 
o f 
s a id 
d e c e a s e d , h a v i n g 
filed 
h e r 
p e t i t io n , p r a y i n g t h a t a n i n s t r u m e n t file d 
in s a id C o u r t b e a d m i t t e d t o P r o b a t e as t h e 
l a s t 
will 
a n d t e s t a m e n t o f s a id 
d o r e a s e d 
a n d t h a t 
a d m i n i s t r a t i o n o f s a id 
e s t a t e be 
g r a n t e d 
t o 
A n n a 
S m i t h , 
o r 
s o m e 
o t h e r 
s u i t a b l e 
p e rs o n . 
I t 
Is 
O r d e r e d . 
T h a t 
t h e t h i r t e e n t h d r y 
o f J u l y A. D. 1931, a t t e n A 
M . a t s a id 
P r o b a t e 
O f f ic e 
Is 
h e r e b y 
a p p o in t e d 
f o r 
h e a r i n g s a id p e t i t i o n . 
I t is F u r t h e r O r d e r e d . T h a t 
P u b l ic n o ­ 
t ic e t h e r e o f be g i v e n b y p u b l i c a t i o n o f a 
c o p y 
h e r e o f 
f o r 
t h r e e s u c c e s s iv e 
w e e k s 
p r e v i o u s t o s a id d a y o f h e a r i n g in t h e E s ­ 
c a n a b a D a i ly P r e s s , 
a 
n e w s p a p e r p r i n t e d 
a n d c i r c u l a t e d i n s a i d C o u n t y . 
J U D D Y E L L A N D . 
J u d g e o f P r o b a t e . 
A t r u e c opy. 
M A R I E D. P E T E R S . 
R e g i s t e r o f P r o b a t e . 


J u n e 19. 1931. 
J u l y 3. 1931. 
S T A T E 
O F M I C H I G A N 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f o r 
t h e C o u n t y 
o f 
D E L T A 
A t a s e ss i o n o f s a i d C o u r t , held a t t h e 
P r o b a t e O f f i c e i n 
t h e C i t y o f E s c a n a b a . 
in s a id C o u n t y , o n t h e e i g h t e e n t h d a y o f 
J u n e 
A. 
I> 
1931. 
P r e s e n t ; 
H o n . 
J u d d 
Y e l l a n d , 
J u d g e o f 
P r o b a t e 
I n t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e o f E d w a r d 
W 
M a s h n ll, D e c e a s e d . 
S a d i e K n i g h t , s i s t e r a n d h e i r at la w o f 
s a i d d e c e a s e d , 
h a v i n g 
file d 
in 
s a id 
c o n r t 
h e r p e t i t i o n p r a y i n g t h a t t h e a d m i n i s t r a ­ 
t i o n o f s a id e s t a t e He g r a n t e d t o T h e S t a t e 
( 
S a v i n g s B a n k o f E s c a n a b a . M ic h i g a n , o r to 


c h i l d r e n d u r i n g t h o .la y o r e v e n i n g . T e le - | 
/ ^ o ^ e r i d ^ ^ a t T h l ' t h i r t e e n t h 
d a y 


Y O U N G L A D Y 20 w i s h e s s t e n ’g r a p h i c p<" 
a it io n 
w ith 
c l e r k i n g 
if 
n e c e s s a r y . 
L o w 
s a l a r y 
R e f e r e n c e s 
f u r n i s h e d . 
M iss 
E\ 
X.. 807 F i r s t A ve. 
S. 
4590-169-St. 


G I R L W A N T E D 
O n e w i t h s o m e p r i n t i n g 
e x p e r i e n c e 
p r e f e r r e d . 
A p p l y 
712 
L u d ­ 
i n g t o n St- 
4602-170-St. 


W A N T E D 
M a n , 
w i f e 
w o u l d like t w o o r 
t h r e e 
f u r n i s h e d 
r i v i n u 
f o r 
l ig h t 
h o u s e ­ 
k e e p in g o r ro o m 
w i t h 
k i t c h e n 
p r i v i l e g e 
in 
G l a d s to n e . 
W ill 
c o n s i d e r 
f u r n i s h e d 
h o m e o r c o t t a g e 
f o r 
e i g h t 
w e e k s. 
C a ll 
G l a d s t o n e 
84 
o r 
w r i t e 
S. 
W . 
G o r d o n , 
G en . 
D e liv e r y . 
G l a d s t o n e . 
4 6 0 1 - 1 7 0 -l t- 


W AN TETD 
T w o g i r l s t o r o >m n n d h o a rd . 
P h o n e 2 2 5 -W . 
4600-170-3t. 


C A R W A S H I N G 
A N D 
P O L I S H I N G 
75c 
f o r 
w a s h i n g c a r 
C a r s 
c a lle d 
f o r 
a n d 
d e li v e re d . 
407 t i 
7 t h 
St. 
P h o n e 365. 
4 5 V f .l7 0 - 3 t 


G I R L 
W A N T S 
W O R K . 
T a k i n g 
c a r e 
o f 


p h o n e 437 
4000-170-31. 


r e q u i r e d 
to 
p r . n e n t 
t h e i r 
c j a l n ’s 
to s a l I 
c o u r t , 
a t t h e 
p r o h a '* offir«. 
' n 
' h e C i t y 
o f E -sca n a b a , In sa id erw in'y. o n o r ’s*fore 
t h e n i n t h d a y o f O r vhar, A 
D 
19 3 t, a n d 
t h a t s a id 
rla lr, s will 
Se h e a r d 
by 
s a id 
c o u r t o n M o n d a y , th * t w e l f t h d a y o f O c t o ­ 
b e r . 
A. 
I). 
1031 
»t 
t s p 
o 'c lo c k 
in 
t h e 
f o re n o o n . 
D a t e d J u n e I. A 
It. 
19.31. 
J U D D 
Y E L L A N D 
J u d g e o f P r o b a t e . 


J u n e 6. 1981 
J u n e 19, 19.31 
S T A T E O F M I C H I G A N . 
T h e 
P r o b a t e 
C o u r t 
f u r 
t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A . 
A t a s u a sio n o f s a id C o u r t , h e ld a t t h e 
P r o b a t e 
O ffice 
In 
t h e 
C i ty 
o f 
E s c a n a b a . 
In s a id C o u n t y , o n t h e f i r s t d a y of J u n e 
A 
D 
1931 
P r e s e n t : 
H o n . 
J u d d 
Y e l la n d , 
J u d g e o f 
P r o b a t e . 
In t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e o f W il l ia m 
M 
N o r t o n . D e c e a s e d 
J o h n 
ll. 
M c K e e v e r, e x e c u t ’r o f s a id e s ­ 
ta t e . 
h a v i n g f ile d In s a id c o u r t his 
f i n a l 
a d m i n i s t r a t i o n 
a c r o u n t . 
a n d 
h is 
p e ti t io n 
p r a y i n g fo r t h e a l l o w a n c e t h e r e o f a n d fo r 
t h e 
a s s i g n m e n t 
a n d 
d i s t r i b u t i o n 
o f 
t h e 
r e s ' d u e o f s a id e s ta t e . 
I t 
is 
O r d e r e d , 
T h a t 
t h e 
t w e n t y - n i n t h 
d a y o f J u n e . A, D 
1931, at t e n o 'clock in 
t h e f o r e n o o n 
a t s a id p r o b a t e office, he a n d 
is h e r e b y a p p o i n t e d f o r e x a m i n i n g a n d a l ­ 
l o w i n g s a id a c c o u n t a n d h e a r i n g sa id p e ­ 
t i t i o n ; 
I t I# F u r t h e r O r d e r e d . T h a t p u b l ic 
n o ­ 
t i c e t h e r e o f be g iv e n b y p u b l i c a t i o n o f a 
c o p y 
o f 
t h i s 
o r d e r , 
f o r 
t h r e e 
s u r r e s a iv c 
w e e k s p r e v i o u s t o s a id d a y of h e a r i n g , in 
t h e 
E s c a n a b a 
D a i ly 
P r ^ s s , 
a 
n e w s p a p e r 
p r i n t e d a n d c ir c u la t e d in s a id c o u n ty 
J U D D Y E L L A N D 
J u d g e o f P r o b a t e , 
A t r u e c o n v 


m a r i e : n 
p e t t e r s . 
R e g i s t e r o f P r o b a t e . 


J u n e 5, 1931. 
J u n e 19, 1931 
S T A T E O F M I C H I G A N . 
T h e 
P r o l a t e 
C o u r t 
f o r 
t h e 
C o u n t y 
o f 
D E L T A 
A t a s e s s io n o f s a id C o u r t , h e ld at t h e 
P r o b a t e 
O ffice 
in 
t h e 
C i ty 
o f 
E s c a n a b a 
in s a i d C o u n t y , on t h e f i r s t d a y o f J u n e 
A 
D 
1931. 
P r e s e n t : 
H o n 
J u d d 
Y e l la n d , 
J u d g e o f 
P r o b a t e . 
I n t h e M a t t e r o f t h e E a t a t e o f S 'a n l c v 
W . T y r r e l l . D e ceased . 
M. A d e le D r a k e , a d m i n i s t r a t r i x w ith t h e 
w ill 
a n n e x e d 
o f s a ’d 
e s ta t e , 
h a v in g 
filed 
In s a i d c o u r t h e r f in a l a d m i n i s t r a t i o n 
a c ­ 
c o u n t , a n d h e r i«etltion p r a y i n g for t h e a l ­ 
l o w a n c e 
t h e r e o f 
a n d 
f o r 
t h e 
a s s i g n m e n t 
a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e r e s id u e o f s a id es 
t a t e , 
I t is O r d e r e d , T h a t t h e t w e n t y - n i n t h d a y 
1931, a t t e n o ’clock in t h e ) o f J u n e , A 
D. 1981. a t te n 
.’clock in t h e 
vf J u l y A. D 
.. __ _____ 
, 
.......................... 
W A N T E D 
P o s i ti o n 
as 
m a i d 
f o r 
g e n e r a l i f o r e n o o n , 
a t 
s a id 
p r o b a t e o f fi c e , 
b e 
a n d 
f o r e n o o n , a t s a id p r o b a t e office, bo n r d > 
h o u s e w o r k a n d c o o k in g by c o m p e t e n t re- 
), 
h e r e b y a p p o i n t e d 
f o r b e a r i n g s a id 
p e - I h e r e b y 
a p p o i n t e d 
f o r 
e rr .m ir> ir v 
s a d 
a l ­ 
lia b le g irl. 
A d d r e s s B o x 1182. N o r w a y , ; t i t i o n : 
( l o w i n g 
s a id 
a c c o u n t 
h o*: n u 
pp d 
M ich 
4677-167-4t 
ft 
Is 
F V r t h e r O r d e r e d , T h a t 
p u b lic 
no- 
W A N T E D 
A 
s e r v a n t f o r 
g e n e r a l h o u s e - 
t i e r t h e r e o f h e g i v e n b y p u b l i c a t i o n o f a 
w o r k 
O n e 
w h o c a n cook. 
N > l a u n d r y , 
c o p y 
o f t h i s 
o r d e r , 
o n c e 
e a c h 
w eek 
fo r 
F a m i l y o f tw o . 
M rs, S l a t e r . T ri. 
1809. 
j *hr«*e 
s u c c e s s iv e 
w e e k s 
p r e v i o u s 
to 
s a id 
8 4 0 (M 6 9 -3 t. 
d a y 
o f 
h e a r i n g , 
in 
‘ h e 
E s c a n a b a 
P a l l y 
P r e a s , a n e w s p a p e r p r i n t e d a n d c i r c u l a t e d 
An Incubator, w arm ed by e le e - iin 8*,d f ,untr- 
JlJT)rt y f i . l a v d 


t r i c i t y , and uble to hatch 20,000' 
J u d g e o f 
P r o b a te . 


‘P S S 
a t 
a 
t i m e , 
h a s 
b e e n 
P o n ‘ J A m T ’r i e ’ d ' 
p e t e r s 
t r u c e d b y a C a n a d i a n . 
J 
‘ 
R e g i s t e r o f P r o b a t e . 


p e t i t i o n . 
I t is 
F u r t h e r Order**;, T k m p»,! ’’c n o ­ 
t ic e t h e r e o f be g i v e n l y r , :;• ;> * ,> - n c f n 
c o p y o f th;R o r d . r . f o r 
i c r t ? 
. 
w e e k * p r e v i .os t o s a id d*y , f i-. 
t h e 
E e c s n a b H 
D o ily 
Pre** 
(X 
r .> v i* v ,v r 
p r i n t e d a n d c i r e u ‘x * r i j n **;•) 
JI DD YELL \ ; 0 . 
J u i ic o f I r*,'i»8t*. 
A true '"iv. 
ct A P T E 
D. 
P E T E TS, 
K i g i t U r 
of P r o Ii a ta. 


PRIDAY, JUNE 19. 1931. 
T H E 
E S C A N A B A 
D A I L Y 
P R E S S 
PAGE ELEVEN 
Chicago Cubs and Brooklyn 
Doubleheader 


MALONE WNS 
SECOND CAME 


Dazzy Vance Strikes Out 
l l in First Tilt for 
New Record 


Brooklyn. Ju ne IS (£*> 
Speodhall 
p itc h e rs dominated th e p r ocee din gs 
at E bbets Field today as th e Ro bin s 
divided a double he ader with 
the 
Chicago Cubs. 
Dazzy Vance hurled th e Rob ins 
to a 7 to 6 victory In t h e opener , 
st riking out eleven b a tt e rs for a 
n e w season record, but Pat Malone 
stopped the locals 
dead 
in 
th e 
night cap while his m ate s po und ed 
out an 8 to 0 
triu mph. 
Malone 
allowed only five 
s c a tt e r e d 
hits, 
three of them by Babe H e r m a n 
Hack Wilson hit 
hts 
se v e n th 
ho m er of the seaso n off V an ce in 
the first game an d M a n a g er Rog ers 
Hornsby lilt his ninth circuit drive 
in the second. 
F I R S T G AM E 


BASEBALL 


S T A N D I N G S 


American League 
W. 
L. 
Philadelphia 
40 
13 
W as hingto n . . . . . 39 
17 
Ne w York ............ . 27 
22 
Cleveland ............ 
26 
28 
Boston ................... . 20 
30 
Chicago .................. . 19 
31 
D E T R O I T ............ . 21 
35 
St. Louis ............... . 17 
33 


National League 
\V. 
L. 
St. Ixuiis ............... . 35 
16 
Now York ............ . 32 
19 
Chicago ................. . 31 
22 
Boston ................... • 27 
26 
Brooklyn ............... . 26 
29 
Ph ilad elp h ia 
. 21 
31 
Pi tts burg h .......... . 
21 
31 
C i n c i n n a t i .......... 
. 18 
37 


HIGHLAND CLUB 
HAS GOLF PRO 


Lex Shaw Will Give In­ 
structions to Mem­ 
bers This Summer 


Hagen Burns Up Course 
To Lead Western Open 


Lex Sha w, .12 1 
Og den avenue. 


B Y P A I L U K KEILSON 
( Associate*! Pi oms Sport.* W r ite r ) 
M ia m i 
Valley 
Club, 
D ay to n , 
Ohio, J u n e IS (ZP) 
W a l t e r H a g e n 
fo u n d t h e r a n g e 
of 
t h e 
rolli ng 
f a i r w a y s of 
t h e 
M ia mi 
Valley 
c o u r s e to d a y a nd sh elle d it w i t h a 


F o r d R iv er Switch th is s u m m er. 


Y E S T E R D A Y ’S SCORES 


American League 
Open date. 


CHICAGO 
AB It 
H 
0 
A 
E 
Cuyler, r f .......... 
. 4 
0 
I 
4 
0 
0 
English, ss 
. 5 
I 
o 
3 
I 
0 
Blair. 2b 
.......... 
5 
0 
I 
2 
4 
0 
Ft.ephenson, lf . .. 5 
I 
2 
0 
0 
0 | 
Wilson, cf . . . . 
. 4 
I 
2 
3 
0 
o 
Hartnett, c . . . 
. 3 
0 
I 
6 
I 
°! 
.largos, 3b . . . . 
. 4 
0 
0 
I 
0 
0 
Grimm, 3b . . . . 
. 4 
I 
I 
5 
0 
0 
Swee tla nd, p 
. 
, 2 
I 
I 
0 
I 
0 
Rush, p 
............... .. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
Moor© x ............ 
. I 
0 
0 
0 
0 
0 
Tea chout, p .. 
. 0 
0 
0 
0 
I 
0 
1). Taylo r xx . . .. I 
0 
0 
0 
0 
0 
W arn eke, p . . . .. 0 
0 
9 
0 
0 
0 
— . 
— — — _ 
To ta ls ............ 
x- Ba tte d fo r 
38 
Bush 
5 
in 
l l 24 
6th. 
8 
0 


xx 
Batte d for T ea ch o u t in 8th. 


B R OO KL YN 
AB It 
H 
o 
A 
E 
F re derick, cf .. . . I 
2 
2 
4 
0 
I 
Gilbert, 3 b ____ .. 3 
2 
2 
0 
I 
0 
H e rm an , rf 
3 
I 
I 
I 
0 
0 
Blssonofte, l h . .. 4 
I 
I 
i 
0 
0 
O’Doul, l f .......... 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
W right, ss . . . . . . 4 
I 
2 
I 
2 
0 
Finn. 2 b ............ 
4 
9 
I 
3 
2 
I 
IiOmhardi, c . . . .. 4 
0 
I 
IO 
I 
0 
T h o m p s o n z . . 
. o 
0 
0 
0 
0 
0 
Ixipez, c 
............. .. o 
n 
0 
I 
0 
0 
Vance, p 
............ 
0 
I 
0 
I 
0 
— 
— 
— 
------ — 
— 


T o ta l s ............ 
32 
7 l l 
27 
7 
2 


National League 
Brooklyn 7-0; Ch ica go 5 8. 
New York 3; P i tts b u rg h I. 
Ph il ade lphia 5; Cincinnati 4. 
St. Louis 5; P o s to n 4 


American Association 
lo uis vi lle 5; 
K a n s a s City 4 
9 I innings). 
Indianapolis 6; Milwaukee I. 
Minneapolis 
8; 
Columbus 5 
Innings). 
Toledo 8; St P aul 7. 


T O D A Y ’S GA MES 


a n experience d 
golfer, 
will serve; r e c o r d s m a s h i n g 68 t h a t sh o v e d 
is pr o fes si o n al 
of 
t h e 
H ig h lan d J him o n e shot in fr o n t of a closely 
C o if clu b at t h e ne w co ur se Hoar i h u n c h e d field in t h o w e s t e r n open 
golf c h a m p i o n s h i p fight. 
F l a s h i n g 
th e s a m e f o rm 
t h a t 
m a d e h i m o n e of golf's i m m o r t a l s 
i a d e c a d e ago. t h e H a i g just a b o u t 
' m a d e t h e first 
18-hole r o u n d of 
J t h e 
72 -hole s t r u g g l e a o n e - m a n 
i s h o w un til E d Dudley, of W ll m - 
j in g to n . D e l a w a r e , c a m e 
In 
la te 
‘ with a 89 to do s o m e c r o w d i n g . 
Sir W a l t e r , w h o p r o m i s e d his 
Mr 
Sha w a l r e a d y h a s s t a r te d f r i e n d s t h a t h e w o n t go t h r o u g h 
g iving I n s t r u c ti o n s to 
th e 
club a n o t h e r y e a r as h e did 
in 
19 30 
m e m b e r s on th© t e w 
links, a n d 
w i t h o u t w i n n i n g a m a j o r golf tl- 
t h o s e wi sh in g to a r r a n g e for Ifs- 
h a d Ju s t a b o u t e v e r y t h i n g lu 
s o n s can do 
so by c o m m u n i c a t i n g 
w i t h 
him. 
H e will give i n s t r u c ­ 
t io n by a p p o i n t m e n t e it h e r m o r n ­ 
ings, a f t e r n o o n s or evenings . 


( l l 


( H 


Leading Batsmen 
In Big Leagues 


z— R a n for Lo m b a rd i In 8th. 
S core bv innings: 
C h i c a g o ........................OOO 
121 HIO—5 
Brooklyn 
.............. 200 140 OOx— 7 
Runs h atte d In: R iss onotte 3. H e r ­ 
man. O'Doul. W rig h t. Finn, W ils on 
2 S w ee tla nd , English. 
T w o 
base hits: 
E nglish , 
F r e d ­ 
erick. W rig h t, H erm an . 
T h r e e 
has© 
hits: 
Sw ee tla n d , 
Blair 
H o m e run 
Wilson 
Hit bv p i tc h e r: 
by 
S w e e t la n d 
(O'Doul). 
Wild pitc h : S w ee tla nd I 
Losing p i tc h e r : Sw ee tla n d . 
U m p ires . 
Moran, 
Donne lly .and 
Quigley, 
T im e : 2:14. 


A m e r ic an League 
Philadelphia at Chicago 
New York at St. Ixonia. 
Boston at Detroit,. 
Was h in g to n at. Cleveland 


N atio n al League 
St IvOnls a t Boston 
Chicago at Brooklyn 
Pi tts bu rgh at N e w York. 
Cincinnati a t Philadelphia. 


Michigan S ta te 9 
M eets Wolverines 


(Bf The A mo cia too Press) 
Riggs S teph en s on , Chicago Cubs 
slugger, w e n t into second place in 
th e National l e a g u e batti ng race 
y e s terd a y when 
ho collected 
five 
hits in nine ti m es at bat in a dou ­ 
ble-header 
a g ain s t 
th e 
Brooklyn 
Robins. 
Hts g r e a t h itti ng st reak 
boosted his a v e r a g e to .365 an d put 
him a point ah ea d of Bill T e r r y of 
th e (Rants, who hit tw o out of four 
for th e day. 
T h e leader, H a rv ey 
He n d rick of Cincinnati, dropped be­ 
low 
400 w hen he failed to hit In 
th r e e a tt e m p t s 
All A m e r i c a n 
L ea gu e clubbers w er e idle. 
T h e s tandings : 
G 
AB R 
H Pct. 
Hendrick. R eds . 
39 149 23 59 .396 
Morgan. Indians . 
41 129 25 50 .388 
Coc hrane, A’s . . . 
42 169 38 65 .385 
Ru th . Y a n k e e s . . 
42 148 38 57 .385 
St ephenso n. Cubs 
49 ISI 23 66 .365 
Te rry , Giants . . . 
52 209 45 76 .364 


, 0. S, HILL 
IN SEMI-FINAL 


Kansas City Golfer Has 
Won 
Championship 
2 Out of 3 Years 


c o i f s c a t e g o r y today. 
I l h e h a d 
b r ill ian c y 
a n d 
h a r d 
luck 
as 
h e 
circled t h e first n i n e w i t h a 3 6, 
o ne o v e r par, a n d h e h a d n o t h i n g 
but his old tim** g e n iu s on his way 
ba ck as h e 
r ip pe d 
t h e 
c o u r s e 
a p a r t w i t h a 3 2. 
D ud le y, alm os t 
o v e r lo o k e d 
by 
t h e 
g a ll e ry 
w h e n 
w o r d 
w e n t 
a r o u n d t h a t 'Ii'agen 
wa s t e a r i n g 
up t h e c our se , 
sl ip p ed 
In 
wi th 
r o u n d s of 35-34, oho of t h e m o st 
c o n s i s t e n t of t h e day. 
Olin D ut - 


CARDS DEFEAT 


BRAVES BY 5-4 


Throe 
Bases 
on 
Halls, 
Two Errors Figure in 
Ka ll > in Seventh 


Diamond Ball 
"SINGER STARTS 
HIS COMEBACK 


Boston. 
June 18 (ZP)— T h e 
St. 
Louis Cardinals m ade four r u n s In 
th e se v en th off Ed B ra nd t to de 
feat th e Braves today, 5 to 4. in the 
o pening g a m e of their series. 
T h e Cards' four r u n s wt re m a d e 
on a double by 
Maneuso, 
th r e e 
’■a, t h e 
Sp ani sh 
c a b e le r o 
f r o m ' ba s e s on balli and tw o Boston er- 
Ixutg Bench. Calif., a n d C h a r le s 
( I n f r in g e r , of I n d i a n a p o li s , land- 
rors. 
Bouton bai 
v lib one out in tin 
the 
bases full 
n i n t h after they 
©d t h ir d w ith 70 s, t h e o nl y o t h e r h ad put one run ac ro ss but Neon 
p a r s h a t t e r i n g p e r f o r m a n c e s t u r n - s tru c k 
out and Fris ch th r ew out 
Moore. 
Hafoy hit a h o m e r with 
| n o n e on In the eighth. 
T h r e e (iou 
w h i l e hie plays helped tin* Cards 
BOX SCORE 
ST. L O U IS 
Adams, 3h . . 


E as t L a n s in g . Mich., 
J u n e 18. 
(ZP) —M i c h ig a n S t a t e will r l a y th© 
first of a f i n a l t w o - g a m e b ase b al l 
series with M i c h ig a n at Ann A r ­ 
bo r t o m o r r o w w h i c h may d e t e r m ­ 
in e t h e m y t h i c a l c ol D gia to o h a m - j 
pl ons hip o f t h e st a te . 
T h e fi n al j 
b a tt l e will b e f o u g h t h e r e S a t u r ­ 
day. 
M inn eap olis, 
J u n e 
18. 
(ZP)-— 
S t a te will go i n to th e Mi chigan G a i n in g his a d v a n t a g e on t h e dif- 
g a m e t o m o r r o w w i t h an u n d e f e a t - flcult first n i n e hole s of m o r n i n g 
cd 
re co rd 
a g a i n s t t» am s in 
t h e n n d 
a f te r n o o n 
r o u n d s , 
J o h n n y 
sta te. 
It h a s w o n one g a m e e a c h G o o d m a n , O m a h a , t o d a y qua li fied 
fr o m M i c h i g a n a n d Mi chigan N o r- f o r semi-final p lay in th© t r a n s - 
mal. tw o 
f r o m 
W e s te r n S t a t e j Mississippi 
golf t o u r n a m e n t 
by 


ed In by t h e field of m o r e t h a n 
IOO e n tr ies . 
D u t r a 
soo te d 
t w o 
3 5’s 
G a r r l n g e r c a r d e d 36-34. O n e s h o t i 
a w a y f r o m t h e m a n d t h r e e a w a y | 
f r o m H a g e n cam© G e n e Sa raze n. 
of F r o s h 
M eado w , 
N. 
Y.t 
t h e ! Blades, rf . . . 
c h a m p i o n t h e y 
m u s t 
he at , 
a n d ! Bo tto m ley xxx 
G e n e March!, as s is ta n t pr ofes sio n- W at ki ns , rf 
a1 on M ia m i Valle y c h a m p i o n s h i p Fr isc h, 2b . . . 
course. 
S a r a z e n 
s c o red 
3 6 - 3 5 , j Collins, lh . . . 
w h ile M a rc h i, on© of th© dark©st Hnfey, lf . . . . 
of t h e 
d a r k 
hors© 
c o n ti n g e n t, j Ma rtin, cf . . . 
c a r d e d 
34-37. 
Six s ta y ed close I M aneus o x .. 
u p in t h e r u n n i n g w i t h 72's T h e y j 
x ............... p 
w e r e J. 
B. 
Roo ney, 
C o l u m b u s ; 
C lem 
W e l c h m a n , 
Oh io ; Georg© Vo u 
E lm , 
of 
De­ 
troit , w h o blew up w ith a 39 a f ­ 
te r b u r n i n g up t h o c o u r s e wi th a 
33 go in g o u t ; 
Boh 
M acD o n al d , 
C h i c a g o ; 
E m m e t F r e n c h . S o u t h ­ 
e r n Pine s. N. C., a n d D e u s m o r e 
S h u te , of H u d s o n , Ohio. 
C h a r l e s “ C h i c k " E v an s , of C h i ­ 
cago, h a d a 73, as did M o r t l e D u ­ 
t r a of L o n g Beach, Calif 
H « g e n (Jets 5 Birdie* 
T o d a y ' s p e r f o r m a n c e i ndi cate d 
It w o u ld t a k e at least 156 s t r o k e s 


Fight With Massey 
in New York 


BA DG ER S D E F E A T E D 
On e 
wild 
inning, 
the 
second, 
w hen ten r u n s c a m e tro tt i n g In en- . 
, # 
a b I od th e Yellow J a c k e t s to wallop ! R o i l n d s Out D e c i s i o n 
the Ba dgers in an A m e ric an l e a g u e ! 
g a m e last evening, lo to 8. 
The 
Badgers scored seven of t h e i r eight 
r u n s In a hitt ing r a m p a g e In the 
thir d inning 
Score by Innings: 
R U E 
Y. J a c k e t s . . OTOO 004 2— 16 15 
4 
Ba d g er s . . . 0 0 7 010 0 — 8 1 3 
3 
Batte rie s: 
Yellow 
J a c k e t s , 
La- 
F lo u r and B a rro w s, Badge rs . Shea 
an d Import, 


in 


Wilson, c 
P o r t s m o u t h , j Flow er s, ss 
Jo hn s on, p . 
R o e tt g e r xx 
Stout, p . . .. 


S E C O N D G A M E 
CH ICA GO 
AB ll 
H 
o 
en v ie r, rf ............ 
5 
0 
3 
5 
Engli sh, s s .......... . 5 
I 
I 
I 
Ho rn sb y, 2b . . . . B 
9 
2 
2 
Htejhenson, lf .. . 4 
2 
3 
0 
Wilso n, cf .......... . 4 
I 
I 
I 
H e n s l e y , c . . . . . 3 
I 
3 
6 
Jar**-*, 3b .......... . 4 
0 
0 
I 
G r i m m , l h .......... 
3 
I 
I 
l l 
M al one, p ............. 
3 
0 
0 
0 


T o ta ls . . . . . . . 
36 
8 14 27 


B R O O K L Y N 
AB R 
H 
O 
F r e d e ri c k , cf .. 
. 4 
0 
0 
3 
Gi lbert. 3b .......... . 4 
0 
0 
I 
H e r m a n , r f . . . . . 4 
0 
3 
I 
R iss one tte . l h . 
. 3 
0 
I 
9 
O ’Doul. lf ......... 
4 
0 
0 
0 
W r ig h t , ss . . . . 
3 
0 
0 
2 
Blade, s s ............ .. 0 
0 
0 
I 
J i n n , 2b ............ 
3 
0 
0 
4 
looper, r. ............ 
3 
0 
I 
6 
Tanque, p ............ 
0 
0 
0 
[Day, p 
................. . . o 
0 
0 
0 
'Ttressior a . . . . 
. I 
9 
0 
0 
M o o r e , p ............ 
0 
0 
0 
0 


, 
T o ta ls ............ 
31 
0 
5 27 
s— B att ed for Day 
in 
Rth. 


T ea eh e rs, a n d tied a n o th e r w i t h 
N orm al. 
Coach J o h n 
R o b s 
a n n o u n c e d 
t h a t H a r r i s K a h l , big r i g h t - h a n d ­ 
er. will p i tc h t h e gam:* t o m o r r o w 
C h a rle y 
G r i f f i t h , 
so u th p a w 
ace, 
will be u s e d in t h e g a m e S a t u r ­ 
day. 
T h e l a t t e r h a s an u n d e f « a t - 


BY C H A R L E S A. GR U M IC H 
(As so cia ted 
Press S p o rts 
Writer) 
St. Louis, J u n e 18 (ZP)— Mrs. I). S. 
Hill of K a n s a s City be at p ar a gai n 
today nnd a d v an ced to th e s e m i ­ 
finals of th e fifth a n n u a l w o m e n ’s 
trans-Mlsslsttippl g o l f t o u r n a m e n t 
along with t h e 
O k l a h o m a 
s t a te 
c h a m p i o n a nd t w o St. Ixnils wo m en . 
T h e K a n s a s City golfer, w in n e r J to r e m a i n a m o n g th© low 64, wh o 
of th e trans-Mis siss ippi title in 1928 will b a t t l e it ou t o ve r 3 6 ho le s 
and 1929 anil twi ce a s e m i- fl n alls t1 S a t u r d a y for th© title. 
E xa ctly 
In th e national w o m e n ’s t ou rne y, 
64 sc ored 78 or b e tt e r today, 
st ro k e d the first nine holes one un- 
D u d le y wa s 
m o r e 
c on si st en t 
dor p ar figures In d e fe a ti n g Mrs. t h a n H a g e n toda y, b u t not. q u i te 
R o s s m o r e Holm, St. Louis, 9 and 7, 
b rill ia nt. 
Sir W a l t e r sc o re d 5 
In t h e third round. 
j b ir d ie s a n d o n e e a g l e to gain sev- 
After tak in g t h e d e ris io n at t h o pn b r o k e s on p a r a n d t h e n toss ed 
ele ve nth hole, Mrs. Hill played out, j f o u r 0 f t h e m a w a y by t a k i n g an 
tr y in g to beat th e c o u r s e record i PXtr(, 
8t r ok© on as m a n y holes. 
set at 75 by Glen na Collett in L* 
best h o l e WM 
th** 
4 9 5 - y a r d 
(woodman Qualities 
but She needed 39 blows, even p ar 
tp n th whlch h e t a m e d w ith a n ©a- 
1 
/' l f T 
• 
on th© second nine, for 37-39 76, th© 
t h r e e w h e n his sp oon se cond 
I n ll OI I 
/ o u m a m e n i s a m e figures she used to win t h e 
]Bnrted h i s ball w ith in p u t t i n g dis- 
m e d a l 
honor 
in 
th e 
qualifying 
round. 
A 
t o u r n a m e n t 
favorit e. 
Lucille 
Ro bin so n of Des Moines, Iowa. wh o J 
9pect a tor , ho 
m ig h t 
h a v e 
played par golf in h e r first a nd s e c - j d o n p b p t tp r 
Q n th e. first hoi©, a 
ond ro u n d m at c h es , faltered toda y 
t a t o r ROt 
o u t 
of 
Rn© 
a n d 
and slipped out of the to u r n a m e n t , [ WaltPT.., fpe flbot h i m h im. subso- 
t h e victim of Mrs. I. S. Hyn es. St. 
Louis. 
T h e y w e r e all e v e n after 
e ig h te en holes, Miss Ro b in so n h a v ­ 
ing rallied a f t e r m a k i n g t h e tu rn 


t w o < i < > w " 
. Em pops. Turners 


AB It 
ll 
O 
A 
E 
5 
0 
I 
0 
5 
0 
3 
0 
(I 
0 
0 
I 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
© 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
I 
5 
0 
4 
0 
0 l l 
0 
0 
3 
2 
2 
4 
0 
0 
3 
I 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
I 
I 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
2 
I 
0 
0 
o 
0 
o 
0 
0 
0 
3 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 


34 
5 
5 27 15 
I 
T o ta ls . . . . 
x 
R a n for M aneuso in 7th 
xx 
Ba tte d for J o h n s o n in 7th. 
xxx 
B att ed for Blades in 7th 


K. C. NO. 2 W I N S 
T h e K n i g h t s of 
C o l u m b u s 
Old 
T im e r s l e a g u e tea m b r o k e into the 
victory colum n last e v e n i n g with a 
win o ver th© P r e m iu m s . 
8 to 4 
Fi nn pitched for th© K 
j while Klein a nd A n d e rs o n did the j ~-fnmk v 
hu rling for th e Pr e m iu m s. 
Score by innings 
K. C. No. 2 ............................................. 8 
P r e m i u m s ..................................... 
4 
B att e rie s 
K ('.. F i n n nnd Belen 
gar: 
P r e m iu m s , 
Klein, 
Anderson 
and Ch rist en s o n 
U m p ire: Bill S chra m. 


FASHION RAINED 
OUT AT ASCOT 


Trimdon Wins Gold Cup 
/Vs Royal Family 
Looks On 


BORT ON 
AB 
R II 
O 
A 
F. 
Dreesen. 3b 
. 4 
*> 
n 
I 
2 
2 
Maranville, ss . 
. 3 
0 
I 
0 
4 
0 
Berger, cf .......... . 4 
0 
*> 
3 
0 
() 
W o rth in g to n , l f . . 3 
0 
0 
2 
0 
0 
It 
2 12 
0 
0 
Moore, r f ............ . 5 
fi 
2 
I 
0 
I 
Rpohrer, r 
. 4 
ll 
I 
6 
0 
0 
Maguire, 2b 
4 
(I 
0 
0 
4 
0 
Brandt, p 
......... 
2 
I 
I 
0 
•) 
0 
Haid, p ................. . o 
0 
0 
0 
0 
ft 
R lch bou rg z 
. 0 
I 
0 
0 
0 
0 


T otals ............... 
34 
4 l l 
27 
12 
3 


e li m in a t in g E a r l L a r s o n , M i n n e a p ­ 
olis. 7 an d 6. 
G o o d m a n , s o p p o n e n t in t h e 36 
hoi* s e m i- fin als 
F r i d a v 
la 
F r e d 


tanoe. O n t h e fi n al g re en , h e s a n k 
a t w e n t y - f o o t p u t t fo r 
a 
b i r d ie 
a n d t h o le ad. 
Ex ce pt fo r a n ex- 


n u e n t l y c o s tin g an e x tr a strok© on 
th© hoi©, 


E 
0 
o| 
0 
0 
0 
0 
I 
I 
0 


ed recor d a g a i n s t th© Wolverine©. j r-> nf O m a h a , 2 a n d I. a n d L e s te r 
I Hoisted, 
St. 
P a u l , m e e t 
in th© 
It fii'i n ft C l i n 
. t o t h e r m at ch . 
B o l s t a d wo n fr o m 
fie HI n i l l i n g 8 u g 
E a r l B e rry h ll l, C o l o r a d o S pring s, 
S ta g s In Scotland 
« a n d 5 . 
" _________ 
j 
A stiff w i n d c u t a c r o s s m o s t 
f a ir w a y s a n d p lac ed h a v o c w ith 


Bold, W ic h ita , K a s. , w h o e l i m i n - 1 
Thp ig.vear-old Des Mo in es girl 
a t e d BUI F o w l e r . 
F a r g o . N. 
D., fpe ?hot a t lhe PXtra h o le pulled 
4 a n d 2. 
Dr P a u l B a r to n , H a v en - 
a (-lump of trees. 
S he rocov- 
por t, la., vi ct or o v e r R o d n e y Bliss. j pred ,nfo thp fa1rway but 
dub be d a 


pitc h and chipped on t h e edge In 


S c o r e by innings 
Ch ica go ........................ OOO 202 310— 8 
iBrooklyn 
..... OOO OOO OOO—0 
R u n s h a tt e d in: H e m s l e v 3, C u y ­ 
l e r , H orn s by, St e p h en s o n . Wilson, 
k l ii nim. 
T w o b a s e hits: Wilson. H e r m a n . 
I 
H u m e r u n 
Hornsby, 
fbicrlflce: Malone 
D ou ble plays: W rig ht ,! F i n n and 
(B ls s o n e tte 
(2); 
Ho rn sb y, E ng lis h 
*and G r im m 
I>eft on banes 
Chica go 6; B ro o k ­ 
ly n 6 
Bas© on halls 


Glasgow*, S c o t la n d , J u n o 18 (ZP) 
— Th© S e a w a n a h a k a cup, e m b l e m 
of 
i n t e r n a t i o n a l 
s u p r e m a c y 
in 
eight m e t e r y a c h t racing, will r e ­ 
m a i n 
In 
S c o t l a n d for 
a n o t h e r 
y e ar 
S a s k l a , B r iti s h d e f e n d e r of 
th e t r o p h y , 
c o m p l e te d its s t a n d 
a g a i n s t t h e A m e r ic a n c h a l l e n g e r , 
Pri sc ill a III, t o d a y with it3 f o u r t h 
s t r a ig h t t r i u m p h . 
Ra cin g a t r i a n g u l a r c o u r s e u n ­ 
der r a t h e r sever© w e a t h e r c o n d i ­ 
tions. S a s k l a fi n is h ed with a m a r ­ 
gin of 
m o r e t h a n two m i n u t e s 
over J o h n s t o n 
De F o r e s t 's c h a l ­ 
lenger 
T h e s t a r t of t h e r a c e w as 
delayed 
in 
o r d e r to 
e n a b l e t h o 
A m eric an c r e w to 
t a k e In sa il, 
th en Ruskin p r o m p tl y w o r k e d o u t 
to th© w i n d w a r d 
and 
to o k 
t h e 
lead, n e v e r to b© headed. 
Th© official t im e s war© 4 : 2 0 : 0 5 
for S a s k i a a n d 4 : 2 2 : 3 0 fo r P r i s ­ 
cilla. 


a lm o s t ever y wo o d shot. 
It took 
th© ball f r o m t h e firpt te e 
an d 
sent it o u t of b o u n d s for se v era l 
players. 


Clark Chamberlain 
Goes to M ontreal 


East 
L a n s i n g , Mich., J u n e 18. 
(ZP) 
C l a r k C h a m b e r l a i n , 
M ic h i­ 
gan S t a t e d i s t a n c e star. left h e r e 
today f o r M o n t r e a l for t h e fir st 
of t h r e e m e e t s whi ch will s e r v e as 
p r e l i m i n a r i e s In his hid for t h e 
U nited S t a t e s Olympic 
t e a m 
of 
1932. 
C h a m b e r l a i n 
will 
r u n 
in 
a 
t h r e e - m i l e h a n d ic a p r a ce a t t h e 


n t t t 
*»• 
t C a n a d i a n cit y S a t u r d a y In a m e e t 
fDay I ; off Malone I. 
' 
’ 
s p o n s o r e d by t h e 
M o n tre al A b ­ 


s t r u d e o u t: by Lu q u e 3: by Day 
p p by M a lo n e 6: by Moore I 
HTts: off Luque 9 In 6 Inn ings; 
iioff D a y 5 in 2; off Moore 0 n I. 
H t by p tlc h e r: by Day . I 
L a s in g pi tc her: L u q u e 
TTmpi res :' D o n n e l ly , ‘Qui gley and 
M or an. 
T i m e r ' l : 45, 


letlc club . 
Meet officials h o p e d to 
h a v e H uh M oo re , Br ookl yn , negTo 
sta r, as 
o n e o f his o p p o n e n ts . 


Rock , R apid River 
Flag A gain S un day 


Rock, Mich., J u n e 18 
( S p e c ia l) 
— T h e 
Ro ck 
S p a r t a n 
b a s e b all 
t e a m will m e e t R a p i d R i v e r in a 
r e t u r n e n g a g e m e n t on t h e local 
d i am o n d Su n d u y . 
L as t S u n d a y , R a p id e k ed o u t a 
9 to 8 win o v e r t h e locals, a nd 
as some wise s a g e said, “ t h e w o r m 
h a s t u r n e d . ’’ 
H o w e v e r , 
M a n a g e r 
J a y H u f f of th© S p a r t a n s , is c o n ­ 
fid en t t h a t a f t e r S u n d a y ' s g a m e , 
th© w o r m will a g a i n rest easily in 
its n a t u r a l posi tio n. 
It 
is 
ex ­ 
p e r te d t h a t R a b ii lea u , 
Rock are, 
will be us ed in an e f fo r t to a c ­ 
compli sh th is end. 
T h e gam© h a s all th© e a r m a r k s 
of a real R a p i d - R o c k a f fa i r , a n d 
a capaci ty c r o w d is expec te d. T h e 
g a m e will s t a r t a t 2 : 3 0 s h a r p . 


four, missi ng h e r long put t. 
Mrs 
H y n e s played safely do w n th e mid­ 
dle nnd pitched ne at ly ou t of a tr ap 
for an easy five. 


One C pset Spices 
Lawn Tennis Meet 


N ew Y ork, J u n e 18. (ZP)— Dne 
ups*t, th e vi ct o ry of C a rl Schw©1k- 
h a r d t 
of C o l u m b i a , o v e r Ca sp er 
N unne s, 
R u t g e r s c a p t a i n , spiced 
t h e q u a r t e r - f i n a l s of t h e e a s t e r n 
in te r - c o l l e g i a te law n t e n n i s c h a m ­ 
p i o n s h i p si n g l e s on t h e t u r f of th*1 
C r e s c e n t A. C h e r e t o d a y 
T h e r e 
w a s a n o t h e r t h r e a t at a re ve rs al 
f^rom 
whic h 
D o n a l d 
M. 
F r a m e . 
H a r v a r d c a p t a i n , 
o u t s t a y e d an d 
o u t p l a y e d S ta n le y H a r t e , of New 
Y o rk u n iv ers it y , 6-0, 12-14, 8-3. 
Schw’e i k h a r d t , no t seeded, dis­ 
posed of N a nnea , 
No. 4 on th e 
p r e f e r r e d 
list, 
7-9, 
6-4, 
6-4 
F r a m e , se e d ed No. 3, c o n q u e r e d 
H a r t e , se e d ed No. 5, to gain th e 
se mi-final. 
In t h e p r e v i o u s r o u n d 
t h e H a r v a r d c a p t a i n h a d 
o v e r ­ 
w h e l m e d W a l t e r Sw ay b ill, also of 
N. Y. IL, 7-5, 6-4. 


7.— B a tt e d fin* Hnid In 9th. 
Score by Innings 
St. I / m i s .........................OOO OOO 410—6 
Boston ........................ 
IOO 020 OOI— 4 
R u n s 
ha fte d 
in 
M a n e u s o 
2, 
Adams, Hafev, 
B erg er, 
W o r th i n g 
ton, Neun. 
T w o bas© h its : 
M aneus o 
and 
Be rger. 
H o m e ru n : Hafey, 
Stolen hasps: Martin 2, Flowers, 
Bra ndt, Berger. 
Sacrifice: M a r a n Ville. 
D oub le playa: Ad am s to F r i s c h to 
Collins (3); M agu ire to Maranvill e 
to Neun. 
Left on b ase s: St. Ixmis 7; Bos­ 
ton l l. 
. 
„ 
, 
, . 
Base on balls: off J o h n s o n 3; off 
F l a y i n g I o u i girt , Stout 4; off Br an d t 4; off H a id I, 
Struc k o u t: by S t o u t I ; by Brandt 
2; by Haid I. 
Hits 
off J o h n s o n 9 In 6 Innings; 
off Stou t 2 In 3; off B r a n d t 4 In 6 
(none out in 7 th ); off Ha id I In 3 
Winn in g p t r h e r ; Jo h n s o n , 
loosing pi tc he r: Br andt. 
U m pi re s : S ta rk, S cot t an d Kleni 
Tim e: 2:20. 


A p r o t e s t e d gam© b e tw ee n t h e 
E m p o p s nn d th© T u r n e r s will he 
p lay e d off t o n i g h t in th e E s c a n a ­ 
ba k i t t e n b a l l l e a g u e 
A n o t h e r g a m e 
ad d ed 
to 
t h e 
s c h e d u l e is 
t h e 
E v r o s 
vs. 
th© 
T u r n e r s , s c h e d u le d for Jtilv 3, at 
6 30 on No 
1 d i a m o n d . P a r m e r 
B e n a r d will u m p i r e 


Four Bases On Balls 
Beat C incinnati , 5-41 


P h i l a d e l p h ia , J u n e 18. 
(ZP)— j 
F o u r su cces s iv e b ase s on ha ll s by 
t h r e e C i n c i n n a ti p i tc h e r s a f t e r on© 
mull wa s o u t in t h e n i n th in n in g 
forced C h u c k K le in o ver t h e p lat e 
a n d p r e s e n t e d th© Ph illi es w ith a 
5 to 4 t r i u m p h o v e r th© R e d s t o ­ 
day. 
Th© v is ito r s g a i n e d a fo u r-to - 


Roum an Advances 
In N et T ou rn ey; 
To Meet Holmes 


B obby Jones Joins 
Staff Of Spalding 


Ne w Yo rk , J u n e 18 (ZP)- B obby 
J o n e s , w*ho a n n o u n c e d his r e t i r e ­ 
m e n t 
f r o m c o m p e t i t i v e golf fo l­ 
l o w i n g u po n th© w in n i n g of t h e 
f o u r m a j o r tit l e s of 1930. to d ay 
b e c a m e a m e m b e r, of t h e firm of 
A. G. S p a l d in g a n d B r o t h e r s . 
In m a k i n g t h e a n n o u n c e m e n t , 
J u l i a n W. C ur tis s, p r e s id en t of th e 
c o m p a n y , said J o n e s h a d p u r c h a s ­ 
ed a block of stock an d w o u l d he 
d irec tl y 
a s s o c i a t e d 
wi th 
th© 
r e ­ 
s e a r c h 
l a b o r a t o r i e s 
at 
Ch icopee, 
Mass. 
His job 
will consist 
of 
w o r k i n g on d e s i g n s for clu b s nnd 
t e s ti n g ou t 
p r o d u c t s on c o u rs es 
t h r o u g h o u t t h e c o u n tr y . 


BY F RA NK H. KING 
Ascot. Engla nd. J u n e 18 (ZP)—But­ 
terflies of fashion, g a t h e r e d at As 
cot today to se© G e n er a l Cha rle s 
L a m b t o n 's T rim d o n win th e ( lassie 
Gold Cup, w er© rained on a g ain and 
the old-fushioned a m b r e i n re m a in s 
the conv en ti on al style note for well­ 
dresse d Engli sh folk 
A st o r m burst over t h e g re at png 
can t of fashion and hor seflesh just 
as King Ge org e and Q u een Mary 
w ere s t a r t i n g their c ere m o n i a l drive 
down th© cours e 
Royal landaus 
w ere h ur ried ly closed. T h e i r Ma j­ 
esties driving past th© s t a n d s in a 
pouring rain. 
They took r e fu g e in t h e enclosed 
portion of tho royal box while serv 
a n ts worked h ur ri ed ly at a t e m p o r ­ 
ary sh elte r and a t t e m p t e d to dry 
off th e floor and se a ts wi th sponges 
a nd cloths. 
T h e s to rm di sa p p ea red as quickly 
as it h a d rolled up and tho sun 
c a m e out brilliantly before th e race. 
th e ten horses para d in g past the 
king un de r ideal conditions. 
T r im d o n needed all th e benefits 
of sun and track to n o s e out l/ir d 
( B a r l e y s Singapore, so little favor 
cd In t h e hotting as to he six to one 
w'hil© T rim do n was held at three 
to one. 
Mrs 
A rthu r J a m e s ’ Sa l­ 
m on L e a p was third, some five or j 
Bix le n g t h s back 
A. K. Maromb©r’s 
B r n m e a u x . the only American own- 
oil hors© in the race, was unplaced. 
T h e king smiled tinder his w h i t e 
t o p p e r and the queen b l a m e d u n d e r 1 
h e r to q u e of gold as T rim d o n was 
d ecl ar ed th** winner, for In tho p i l o t 1 
seat 
wa s th© k ing ’s own jockey. 
J. Childs, who had been loaned to 
General I.*aml)ton for th e race. 
Th© ne w 
Ascot ‘‘t o t e ” or p a ri­ 
m utu el m ac h i n e s prov ed so popular 
Win E x h ib itio n ] w i , h \ h e c r ;nv,1fH 
tu r n ed a w a y from th© long lanes 
waiti ng at th e w in d o w s to put a 
few shillings o n - t h e i r favorites. 


New York, June IS (ZP) - Al S i n g ­ 
er, king of the lig ht we ig hts f o r a 
few m o n t h s last year. starter! ou t 
on th© c o m e b ac k road t o n ig h t by 
pounding out a ten round deci sio n 
over Tycw Mass ey of P h i l a d e l p h ia 
at Ma di so n Sq uare Garden. 
Singer, w h o won the l ig h tw e ig h t 
cro wn :n less than on© r o u n d from 
S a m m y Mandell. last s u m m e r , only 
; to lose It in th© s am e len gth of tim© 
, a few m o n t h s lat»r to T o n y Can- 
( , ,b? U I zoner!, wa© easily th© m a s t e r of th o 
little 
fighter 
f r o m 
t h e 
Q u a k e r 
r i te 
He 
p u n c h ed 
a n d 
Jabbed a lm o s t at v ill, w i n n in g eig ht 
(if th© ten roun ds, acc ord ing to th e 
Associated P r e s s score slmot. 
Mas 
soy s h a d e d th e fo r m er c h a m p i o n in 
Hie s e v e n t h while th e th ir d 
wa s 
even. 
U nlike t h e Si ng er of a y e a r a go 
: he stood up u n d e r M a ss ey 's h a r d 
fright*, giving two for o ne as th© 
P h ilad e lp h ia n ripped a cr o ss a n o c ­ 
casional p u n c h in g right or a left 
hook 
S in g e r had a two p o u n d pull 
in th o weights, ente rin g th© ring 
at 134L, 
com pared with M a s s ey 's 
i w ight of 132 V 
A cro w d of 6,395 paid MS.897 to 
I se© 
t h o 
t w o 
little 
fellows 
s w a p 
blow s. 
Thor© w©re no knock do w n s . 
In t h e ©ight round semi w i n d u p 
I J a c k 
Ro se nb erg , 
lanky 
m i d d l e ­ 
weight f r o m New York, won a clos© 
decision o v e r Pauli© W a l k e r from 
T r e n t o n , N J. 
Ro senbe rg w eig h ed 
153H a n d 
W al k er Its** 
In th© 
o t h e r eig ht round h o l t A n d v Sa 
viola of N e w York, H O V o u t p o i n t ­ 
ed Bolly S c h w a r t z of E n g la n d , who 
w eig h ed o n e half pound less. 


WRESTLING 


N ew 
York 
J u n o IS (JP\ — Ray 
Steli© 
Glendale. 
C a li f, 
c a n d i d a t e 
for 
th© 
h e av yw eight 
w r e s t l i n g 
c h am p io n s h ip , mad© s h o rt w o r k of 
R ich a r d S ta h l of G e r m a n y in th eir 
finish bout at the New York Coit­ 
al urn t o n ig h t 
Steele t h r e w b 's op­ 
ponent wi th a series of flying m a r e s 
and bo dy sla ms in 15 29 
T h e w i n ­ 
ner w eig he d 215 p o u n d s : S t a h l 210. 
H e r b E n man, 218. of N e w York, 
and R i c h a r d 
Shikat, 218. of Ger- 
m«nv. w rest le d to a d r a w In a 30 
m in u t e t im e limit mutch. 


Detroit Tigers 
l l / . * . 
EV — I. 


G r a n d R a p id s , Mich., J u n e 18. 
(ZP) 
T h e De troi t T ig e r s d e f e a te d 
th© G r a n d R a p id s R a m o n a s 9 to 
7 in a n e x h ib itio n gam© h e r e t o ­ 
day, h u t t h e p i tc h i n g of M a n a g e r 
“ B u c k y ’’ H a r r i s a n d 
M ark 
Koe -j 
nig all b u t t h r e w th© g a m e a w a y , 
in th© last f o u r in nings . 
C h a r le y Su lliv an , s t a r t i n g T ig e r 
pitch er, held t h e R a m o n a s to f o u r j 
hits a n d no r u n s In t h o five i n ­ 
ni ng s ho pitc he d. 
H a r r i s y ield ­ 
ed n i n e hits in t h r e e In n in g s a n d 
Ko eni g t h r e e in one. 
A six r u n 
rally in th© n i n th Ining was n e e d ­ 
ed for t h e T ig e r s to win. 
T h e sc ore : 
R U E 
D e tro it _____ OOO 101 106 — 9 IO 2 
R a m o n a s __ OOO OOI 2 31— 7 16 4 
Su lliv an , 
H a r r is . K o e n ig 
a nd 
G r a h o w s k l, H a y w o r t h ; S e g u in and 
Sullivan. 


A r g e n t i n a ’s p r e s e n t ra d io boom 
is g r e a t e r even t h a n last year. 


^t e r r a c e 
j 
G A RD EN S! 


DANCE 
Saturdav Night 
SCHL MANN­ 
ELL HARDT 
ORCHESTRA 
9 : 3 0 to 1 : 3 0 
Adm . 
41.00. 
E x t r a 
L ad y Free. 


Fathers' 
<Day 


Sunday 
w 
JUNE 21st 


C h a m b e r l a i n will p a r ti c i p a te in a n o t h in g lead In t h e fi fth I n n in g 
Chi ca go n e w s p a p e r m ee t J u n e 27. 
On J u l y 4, h e will c o m p e te in a n 
A. A. U. m e e t a t Lincoln, N e h r a a - 


J i m R o u i n a n , of G la d s to n e, de­ 
fe at ed F re d Body in t h e city t e n ­ 
nis singles t o u r n a m e n t y e s terd a y , 
6-2, 6-2, to re ac h t h e se mi-fin al 
r o u n d w h e r e h e Is op p o se d by Don 
Holmes, 
d e f e n d i n g 
c h a m p i o n , 
a n d seeded n u m b e r on© p lay e r in! her e 
t h e 
t o u r n a m e n t . 
T h e 
m a t c h 
wh ic h is exp ec te d to go a long 
w ay in de cid in g t h e new c h a m ­ 
pion will be p lay e d t h is a f te r n o o n . 
In t h e old o t h e r si ng le s m a t c h 
play ed y e s ter d a y , K h o l m a n an d IL 
F i t z h a r r i s divide d 
t w o 
gri lling 


l a n s i n g , 
J u n o 
18 
(ZP)* 
Jackie 
Brady, Sy ra cus e, N. Y., fighter, was 
a n n o u n ce d tod ay as th© opp one nt 
of P e e W e e Ja rrell. M isha wa ka, In­ 
diana, w elte rw eight, in a V e ter a n s 
of F o re ig n W a r s sh ow her© next 
T h u r s d a y night. 
It will be th© first 
ou td oo r boxliig c ard of the season 


d a r t H ubbell Turns 
B ack P irates, 3-1 


ka, to d e t e r m i n e th© p e r s o n n e l of 
an A m e r i c a n t e a m to visit S o u t h 
A frica 


Earl M astro Wins 


b u t a h o m e r u n by Don H u r s t cut 
t h e m a r g i n in Half in th© sixt h a nd 
a single by th© s a m e h i t t e r w ith 
t w o on in th© n e x t i n n i n g k n o t t e d Bets ;in^ t ^ien p o s t p o n e d t h e d< id 
t h e count. 
T h e score: 
Cin cin n a ti _ OOI 030 OOO— 4 l l I 
P h i l a d e l p h i a 
OOO 002 201 
6 1 2 0 
Lucas, 
O g d e n . 
E c k e r t , 
C a r r o ll 


York, 
J u n o 
18 
(ZP)— 
, T i m e l y ^ h i t ti n g b e h in d C a r l H u b - 
‘b e i r * s l x - h It p i tc h i n g e n a b l e d th e 
tG4ants: t o d o w n P i t t s b u r g h , 3 to 
| l , l to-day. 
Th© 
s l e n d e r 
G i a n t 
s o u t h p a w 
I'Tiad t h e P i r a t e s .puzz le d all th e 
fwayyand w o u ld h a v e sc o red a s h u t 
o u t b u t f o r ■ s u cces s iv e e r r o r s by 
J a c k s o n yind T er r y M n t h e f i r s t in­ 
kl in g 
L a r r y t F r e n c h y ield e d n i n e bito. 
{ s e v e n / o f w hic h w e r e b u n c h e d In 
; t b r e e Innin gs. 
-I 6 I 
-3 9 2 
^ t t s b u r g h - IOO OOO 000- 
N e w ' Y o r k 
OOI OOI IOX- 


From Mike O ’K 
o u r f f ,na dvlB S u k e ' o r , l i ; 
J 
E l l l o u 
a n i 1 


Chicago, J u n e 18 (ZP)— E ar l Mas 
fro, C h i c a g o ’s co nten der 
fo r 
the 
world’s 
f e a t h e r w e i g h t 
c h a m p i o n ­ 
ship, d e f e a t e d t h e vete ran M id ge t 
Mike O ’D o w d of Columbus, Ohio, in 
a one-si ded 10-round bout in Mills 
S t a d iu m to n ig h t 
MaBtro, r e tu r n i n g to t h e fu st ic 
wars for t h e first ti m e in a y e ar 
except for 
onu 
minor bout, 
won 
nine of t h e te n rounds easily. 
H© 
knoc ked O ’Dowd down twice, both 
times w ith sn a p p y short r ig h ts to 
tho chin 
O ’Dowd was u p s e t for a 
count of nill© In th© third r ou nd 
and hit t h e can va s for a c o u n t of 
J ^ o n c h and. P h i l l i p s ; 
H u b b e l 
&i£ht in t h e n i n th round 


Jo b - S ee k er ’s Fine Paid 
While h u r r y i n g on a b'cycle to 
secure a Job he had he ard of, H a r r y 
Lyons, a s ho e peratlv© of N o r t h ­ 
ampton, E n g la n d , knocked down a 
woman, and was fined In cou rt for 
reckless 
riding. 
Soon 
a f t e r w a r d 
th© m ay or of N o r t h a m p t o n receive d 
a letter signed "V ia to r,” r e ad in g : 
"I am so s u r p r i s e d and delighted 
not to say s t a g g e r e d In t h e s e dole 
taking days at th e ld©a of a ny m o d ­ 
ern boy being in a h u r r y to get 
em pl o y m en t in s tea d of avoid ing it, 
that I h a s t e n to se nd you th e m oney 
to pay th e fine.” 
L y o n s now Is at 
work. 


1 ing set un til t o d a y 
K h o l m a n 
R U E ! took th e fi rs t set. 6 to 4, b u t drop* 
ped t h o se cond set to F i t z h a r r i s , 
8-6. 
T h e w i n n e r 
of t h e m at ch 
will m e e t 
P u c k e l w a r t z 
In 
th* 
q u a r t e r f i n a l s . 
M c E w e n 
and 
B o u r k e c o m p r i s e th© o t h e r d u o i’-J 
t h e u p p e r h a l f of th© b r a c k e t 
Th© d o u b l e s c h a m p i o n s h i p will 
ho played t o d a y w i t h K o l m e s a n i 
C o a n m e e t i n g Ro u rk © 
a n d 
Mc­ 
Ewen. 
Net. 
c r it ics 
f a v o r 
th e 
H o l m e s - C o a n 
t e a m 
b e ca u s e 
of 
t h e i r lo n g er e x p e r i e n c e 
in 
d o u ­ 
bles c o m p e t it i o n . 


Chicago. J u n o 18 (ZP;- Paul Pan-; 
toleo, young Ch ica go heav ywe ight, 
to night k noc ked out K. O. White, 
a n o t h e r Chi cag oan, In 
the 
third 
round of a sc h e d u le d 10-round final 
bout a* S h r r w b r i d g e Field. 
W hite 
was dow n t w i c e in th© second and 
twice a g ain in th© third. 
P a n tale o 
weighed 179H pounds, and W hi te 
scaled 170. 


For Had Stomachs 
and Headaches 
YOLO STOMACH 
POWDER 
Gives 
I n s t a n t 
Relief 


S « E Ll 
GASOLINE 


Ge t a l a n k full today at 


De Grand Motor Co. 
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Give 


June 21 
S u n d a y , 
Him 


A Box 
of his favorite 
c ig a r s 


Special Prices On 
Brands 
GUST ASP 


Bitt LUDINGTON ST. 


Don’t Forget 


Your “Dear old 


“Dad” 


Remember him 
with 
a 
tie, a pair of socks, or a 
shirt. 


He deserves to 
be 
re­ 
membered—doesn’t he? 


Anderson 


B loom 


C o m p a n y 


For Dad and l-ad 


Escanaba 


LARGEST CLASS 
IS GRADUATED 


High 
School 
orchestra I C. I/eDuo, Helen Vivian Iycnhart j 
i direction of R. P. How- Dorothy I. Leon ard, Doris M 
Mc 
canaba 
under the 
ere. 
The g ra duate s receiving diplo 
mas were: 
t'oll'TTQ l*rejxftrntorj. 
Ru?o Alpervltz, H o ward A An 


Kay, Loin C McLaug hlin, Ruby I’ 
Monson, Jenny Alyce Nelson, Mil­ 
dred A. Nelson, A lb e rt E. Noyes, 
Clifford 
AV 
N ygnard , 
G ra nt 
K 
Nygnard, Harold A n d rew Nygaar l, 
------------ 
j d ergon, Thomas Frederick Ranks, ! Clarence E. Olson, Hurold L OI 
Seniors, Normal Students Se"le M B,“rktl" ’i ,l ,’'1,hn" 
A p.1!' T'Ut« "I"?', n!",nln* K 
, 
Rergman, 
J oh n 
Alden 
Rloom- Peterson, Maurice J. Pirlot., I^ o 
R e c e i v e 
D i p l o m a s , 
strom, William E. Butler, Gilbert, J. Potvln, Ned C. Powell, Roland 
__ 
_ 
! Francis Byrns, Helen Anno ('.ay- Francis 
Prlem. 
R o b e rt 
Pryal, 
H e a r I e a r c c 
en, Zeldtt R, Coplan, Gerald Nor- Ruth E. Ray, J o a n Regin a Red- 
_ _ ______ 
bort Decker, George ll Dole, Rue- strora, Janet Rob ergo , 
Marshall 


B e f o r e an audience th a t filled 8pl L - I>oty’ E le a n o r English. Jus- s t i l l s . Wtlltani G. Schultz, Ethel 
the E scanaba high school auditor- ta M 
Erickson. Hazel E Gaufln, Genevieve He wa rd 
R o b e rt Synde 
turn to the doors last n ight the Roger Hanley. G eorge M, Harvey, > Dorothy Evelyn Sullivan. Joseph 
class of m i received th e i r diplo-* Helen Mae Hed ln, Lori 8 Hemes, Garl ierrlen, N o rb e rt Charles To 
Never has a 
l a r g e r class Carl 0 
H°Kl>p rK- AnI^ A 
Hoi?- 
u 
raan, 
Robert 
William 
Hughes, 
Alice L. Johns o n , 
Hyehner W. 
Johnson, Nydla lim a Cecelia J o h n ­ 
son, PhyUis Virginia Judson, Elsie 
Marie Karas, 
Donald 
F. 
Kick­ 


i e r 
Elsie D o ro th e a 
V a u d e v i l l e . 
Pearl 0. W h ea to n 
a n d 
Vernon 
Wicklander. 
I Volta C ou n ty N orm al 
Helen Lucille Ackley, Beatrice 
T. Ahlqulst, 
Til el m a Ann Beck. 


mas. 
.Never nap a 
than this, the fiftieth to g r a d u ­ 
ate from 
Esc anaba h ig h 
school 
and very probably the last to hold 
comm en cemen t 
exercises 
In 
the 
old high school building, received . 
. 
... 
. 
. T 
,, 
diplomas here. 
One h u n d r e d and ^ u,soh- 
G'«nn 
h 
L - 
KJeliberg. Violet Ix)retta Brarner, Rachel M 
f!rtv-eight 
seniors 
and 
tw enty - Ed,na D 
K ruge r. Mary Della La Dopuydt, Todd W 
E wal d. Merle 
four Delta County N o rm a l gradu- r>alme, Mary Agues Lefebvre. Bet- Rebecca Farley 
H ele n D. Galla- 
ates took part in last n i g h t ’s final, ‘J ** « h*o n * H ®, e ” l^ ra ? „ Li t t l e ’ n 
ic 
H f* lne A 
cerem onies 
Malcolm G L un d, Mildred F. Mag- 
Germaine, E. W ulf re d Grauskog, 
IT 
. 
, T _ 
raison, 
R obert 
F u ller McEwen, Teresa Gretna, A lv ar B. Jackson, 
Hon. Webster H Pearc«, RU per- j R obert L. McIntyre, 
Everett L. ( rsllla V Johnson. Alfa Gunhlld 
intendent o 
public ins truc tion in >j©i«on, Goorg* H a r r y Nelson, Inez Knutsen, 
Helen 
Hazel 
LaMen.\ 
Vlolu Nelson, Mam ie E. O'Connor, Mary K. McDonough, 
Lillie M 
Astrld E. Olson, 
Harold Olsen, 
Helen T. Olson. J u d i t h Elisabeth 
Olson, Leonard E. Olson, Robert 
L. Oshlns, Russell D. Owen, Kris­ 
tina Paullc, Dolor M. Perow, Eve­ 
lyn Perow, Ir win C. Peterson, Ro-1 
land Alexander P eter son, 
Cee lie J lint (I EricksOtl It) 


the s t a t -* of 
Michigan 
delivered 
the comm encement add ress which 
was, “ Modern Trends in E d u c a ­ 
tion.” 
Opening his address ho a p p e a l­ 
ed to old er people to a p p re c iate 
youth and to come to a re aliz a­ 
tion t h a t youth today, in sp ite of 
many changing conditions, is u n ­ 
d e rn e ath it all much th e s a m e as 
youth of any other day. 
J u s t as 
In oth er days the youth of today 
when called upon and p u t to the 
test will m a ke good 
B u t youth 
must live its own life in its own 
time an d must be viewed in the 
light of th e present 


Martin, Margaret 
R. 
Molloy. 
J 
Willard 
Norhy, 
H elen 
Bernice 
Norval, Irene II. Stonstrom, Lu 
cille E. Stoek°mer, 
Meta Lucy 
Winter. 


H. Potvln, 
Eli E. Rwnta, 
Lulu 
W ayve R aym ond, L u m in a Marie 
Ranguetto, Leslie Bernard Rose, 
Harold F. Sandborn, William J. 
Schmit, J ohn 
W. 
Schoonenberg, 
Gertrude 
M 
Seym ou r, 
Ardlth 
Louise Shaw, D o ro th y R. Skopp, 
j Walter 
Snyder, 
Dorothy Soper, 
I Virginia A 
Ste w a rt, 
Marion 
E. 
Telling of President 
Hoover's j Stratton, 
W h e a t o n 
L. 
Strom, 
speech a few days ago w h en he Gladys E m m a lfn e 8und qu ist, Roy 
made t h e statement that t h e world C. Swanson, H o w a rd L. Valentine, 
has gone ahead more In t h e last Naomi I 
Minette. 
thirty ye a rs then In t h e preceding 
H ig h Retinol. 
three thousand. Mr. P e a rc e told I 
Carl Jo hn A hlin. 
Elsie Viola 
his h e a re r s how the t r e n d s of win-, Anderson, Regin a Florence Auger, 
cation have changed to suit th e ' Karl 
L. 
Amtmen, 
Leonard 
S. 
times. 
; Beauchamp, 
B ernic e 
Beaudln, 
He told 
how e ducatio n 
ha s H a r o l d 
AV 
Blomberg, 
Availer 
changed from the tim e w hen th e Brandso. E dw a rd C. Brown, Stan- 
philosophy of fear reigned in the ley IT. Burns, Violet Selma Carl- 
minde of men and e ducatio n con- son, Charlotte Ann Cass, I-ee AVil- 
slsted of c ram m ing m e r e facts Into Ham Cooper, 
M arg aret K ath ryn 
the h e a ds of children. 
Telling of Corbett, E le anor I). Dolorler, A’lc- 
fhe m o d e r n 
trends he sketched j tor T. Derouln, 
Carl Eng strom, 
briefly how the schools of today, | Clarence A. 
Erickson, 
Armand 
realizing 
flint the child 
needs Fahey, Alyce 
L. 
Fla th, 
Clarice 
m o re t h a n facts, Is e ducatin g that Gaffney, 
Michael AV. Gallagher, 
child’s body and making of th e Andrew E dw ard Oayan, 
Berna- 
facts it feeds his mind a Bring 
b ac k g round of working principles 
which h e may use in m a k i n g his 
life a 
success. 
Pointing out 
a 
definite trend In that 
direction. 
lie voiced a hope that th e da y may 
soon eoine when th 
minister to th« soul or spirit of 
the child in assisting him to build 
idea Is. 
“ No child is educated.“ said Mr. 
Pearce, ''unless the body is e d u ­ 
cated. th e mind is organized and 
the heart and soul developed. The 
public schools cannot supply the 
soir’tual development t h a t comes 
from 
religion-—that 
rniijst 
come 
from t h e parents and c h u rc h e s ." 
In closing he- told t h e seniors 
th at h rt had no concern for w hat 
they wo-e at the present but w hat 
they will be five years fr om now, 
' W l r r i n g 
tha* upon th em . 
th e 
vo'ith of todav. depends w h e th e r 
or not civilization will get fo r w a rd 
To 
t h e 
Delta County 
Norm al 
g r a d u a t e s he spoke of t h e respon­ 
sibility th e y are taking to lecul the 
youth of Michigan. 
Telling them 
that th e chil dren aret priceless and 
ere i n t r u s t e d to the te a c h e r ’s care 
for the right kind of education. 
F O. Beek, president of the* E s ­ 
canab a Board of Educati on m ade 
the pre se nta tion of dip lom as to 
the high school g rad u a tes 
The 
diplomas to th e County Norm al 
r r a d u a t e a were presented by Mr 
p « a r e e 
T h e invocation and b e ne ­ 
diction w ere giv“n by Rev. It. CY 
G 
William*, pastor of t h e First 
Methodist church 
Music for the 
evening was furnished by t h e Es- 


Advsrt la m e n t 
___ 
GETS DP EVERY 


MORNING NOW 


deft© Marie Gre enwood. W alt er R. 


II cad Honor Society 


At the third 
annual 
National 
Honor Society ba nquet held at the 
Delta hotel last evening the follow 
lug were elected oUlcers to head 
the society for the coming year: 
Junta Erickson, president; Vincent 
Bergman, 
vie© 
president; 
Elsie 
Karas, secretary; ajid Marion Mick 
elson, treasurer. 
AVobster H. Pearce, state superin 
tend ent of public instruction, was a 
speaker at the din ner 
Junta E rick­ 
son, vice president of the society 
last year, presided. 
In addition to the election of oftl 
co rn and talks, tho Ringing of school 
songs had u place on the program 


S O C IA L 


Evening Circle Picnic 
Members of tho Evening Circle of 
tho First Presbyterian church e n ­ 
joyed a picnic at 
Pioneer Trail 
STr,!f'(1n l y. m “ « L 
>’“ rk ln"‘ « « n ln « . 
P la n . are bm,,* 
11 \i'Ti 
I 
I v 
HJo rt , M a r m a d u k e , marl., by Ihn Cirri,* to hold it lawn 
Holm, Joel V w n e r Hulln. rn*wald BOC,al Ht „„ J u , 
,,r(v 
B. I n , . b r «t»en, I r e n e Pearl Ivor- 
0( , hl„ „ 
™ l0w . r d 


, 
, , „ . T L 
* 
. . 
IT " ; B 'of , W - tho Ire,* bn.nl.al 
bod fund. 
schools 
will ] Johnson, Beatrice Marl© Hasten, 
I.oualla Grace K osky, Edna Dorp- j Prw* 
Want 
Ads Cost l i t t l e 
thy Lahale, In a Larson, Dolphin*: Accomplish Much. 


When a Robber 


Searches your H ou se 


. Ile searches those places where he might ex­ 
pect you to Ii isle your money or valuables. 
If lie finds your savings, they are gone for­ 
ever. 


U hen a robber comes to your house and 
your money is in the hank, it's his bad luck, 
not yours. 


With your savings in this Hank, you need 
have no fear of its being stolen. 


I our patronage will he appreciated. 


The Esca naba National Bank 


THERE IS NO SUBSTITUTE FOR A 
SAVINGS ACCOUNT, lit THIS BANK 


FEELING GREAT *■ 


“ W h e n I Rtartad Sarg on I was 
in such a ru ndow n, ti rod-out con 
dltion I felt dead on my fe e t ’ be­ 
fore I finis hed half a day s work. 


JO HN W. YOERG 
I was nervous 
and 
restless 
at j 
night, h a d all kinds of 
tr ouble 
with ba ckache, urn! was also b a d ­ 
ly const ip ated. 
Sargon seem ed tot 
s tre n g th e n my nerves and entire 
system, m d soon had me sleeping 
Uke a log every night. 
T ho back 
ache la practically* 
gone alread y, 
and I g e t tip mornings feeling full 
of life a n d energy, a n d my work 
seems tw ice as easy all day. 
Bar­ 
ron PT .s regulated 
my 
bowels 
w ithout th e least na u se a o r grip­ 
ing effect, and I ’m glad to rec­ 
o m m end a tr e a tm e nt 
t h a t ’s 
so 
th o ro u g h ly 
effective 
In 
every 
way.” - 
J o h n AV. Yoerg 
Gf>9 Jos. 
f'ampnu Ave., Detroit, st ock m a n 
at the F is h e r Body Corp. 
Sold by Ellsworth D ru g Store. 


Try a Lift for Graduation 


That Will Really Help the 


Young Graduate. 


WE SUGGEST 


A SAVINGS 
ACCOUNT 


If faithfully tended it will 


he worth main times its cost. 


The First National Bank 


Rfteanaha. jiifhlg»n. 


Oldest, Largest and Strongest lianh 
rn Delta County 


e FAIR STORE 


The G r e a t e s t C lo th in g Sale in O u r 


Hart Schaff ner 
Marx 


$35, $40, $46 Suits 


Hand Tailored Suits 
Of Splendid Woolens 
In Good Patterns 


History 
i i 
* 


That Sold 
Up 
to$22.50 


Here is a group of cheviots In 
wearable p a t t e r n s that will m a k e 
good suits for dress or for work. 
They a re w o rth more 
th a n 
this 
price B ro k en sizes. 
$IO 


Extra Trousers SI 


Extra Trousers $3 


Never before have we so drastically cut prices in our cloth­ 
ing department. But we must balance our stocks and the 
men of the city will benefit. You can purchase a hiffh qual­ 
ity Hart SchafTner & Marx suit for the price you would pay 
for an ordinary suit. 
There are £ood looking patterns in 
blue, grey, and brown in two and three button styles in sizes 
35 to 50. 
Alterations Will He Charged for 


$27 •5° and $35 Suits 


All Wool Worsteds 
And Cheviots 
In Neat Patterns 


$21 


Extra Trousers $2 


We can safely state that suits of this quality have never 
before been offered at so low a price. They are all wool suits 
in new’ styles and attractive patterns in blues, greys, tans, 
and browns. Solid colors, neat stripes, and plaids. Sizes 35 
to 50. Man, don’t pass up this opportunity. 


Alterations Will He Charged for 


41 Suits 
That Sold 
Up to $27.50 


Thr*r«' ar© nom© w orsteds 
and other hard finished ma­ 
terials In th is group of all 
wool suits, lf you arr* look ­ 
ing for a (ui.rgaln here ll is 
for you. Si«*» ft.N to 44. 


$15 


Extra Trousers at $1.50 


New Tan Silk 


Pongee 
Shirts 


They Sold at $3 


Im sI Year 


Si 
.95 


T here 
is 
nothing 
m ore 
cool 
or 
sm arter than a silk pongee shirt for 
sum m er. 
T hese are of exceptional 
quality and are made w ith a neat 


attached collar. Sizes 14 to 17. 


Sleeveless 
Sweaters 


Are all the rage this 
Summer 


W e are show ing V p nre w ool sw ea­ 
ter in assorted s<JJd colors w ith con­ 
trasted 
\ 
neckline 
and 
bottom. 
Dolors arc blue, white, tan, eggshell, 
black, brow n, and green. 


$ r v 95 
2 


DAD'S DAY, J U N E 2ist 


Remember Dad next Sunday with a smart tie with The 
Fair Store label in it. 
He’ll be mighty pleased at your 
thoughfulness and tickled with the tie if you get it here. 
Our neckwear is all hand made pure silks in attractive 
patterns and our prices are moderate. 
$95 and $1.50 


SPECI AL 


For D ad's Day. W e just rrceiTNl a shipm ent of gen uine Shan­ 
tung tics In assorted solid colors. 
Every tic Is luind m a le and 
silk lined. Som e neat sm all f ig u r e in the group too . . . 


At a Special 69c 


PimliICO 


Broadcloth 
Pajamas 


Sold Everywhere 


at $1,95 


$i 
.65 


W e secured a com plete 
as‘ort - 


moot of P im lico broadcloth p a j a m a s 


In attractive tw o color pattern*. Pull- 
on style or button style. 
You must 
see them to really 
appreciate 
t h i s 


value. All sizes. 


Price of __ 


White Linen 


Knickers 


W ear thorn, for golf, picnics, and 


mororir-if, F u ll rut plus fours Ll •<<.* 
s 
w hite pre-ahriinU linen. They ?.»**. a 


new ripper attachm ent 
io«»«s»o 
(>f 


buckles on th e bottom s. 
$1-95 


* —* 


